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THE  EXTREME  VALUES  COULD  CONTAIN  SUSPECT  OR  QUESTIONABLE  DATA.  SUCH 
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THROUGH  IN  BLACK  INK. 
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REVISED  UNIFORM  SUMMARY 
OF  SURFACE  WEATHER  OBSERVATIONS 


HOURLY  OBSERVATIONS 


Hourly  observations  ore  defined  a3  those  record  or  record-special  observations  recorded  at  scheduled  hourly  intervals. 


DAILY  OBSERVATIONS 

Daily  observations  are  selected  fron  all  data  recorded  on  reporting  forms  and  combined  into  Summary  of  the  Day  observations.  (Selected  from 
record- special,  local,  summary  of  the  day,  remarks,  etc.) 


DESCRIPTION  OF  SUMMARIES 

Preceding  each  section  Is  a  brief  description  of  the  data  comprising  each  part  of  the  Revised  Uniform  Summary  of  Surface  Weather  Observations 
and  the  manner  of  presentation.  Tabulations  are  prepared  from  hourly  and  daily  observations  recorded  by  stations  operated  by  the  U.  5.  Ser¬ 
vices  and  30ae  foreign  stations  using  similar  reporting  practices. 


Unless  otherwise  noted  the  following  summaries  arc  Included  for  thia  station: 


PART  A  WEATHER  CONDITIONS 

ATMOSPHERIC  PHENOMENA 
PART  B  PRECIPITATION 
SNOWFALL 
SNOW  DEPTH 
PARTC  SURFACE  WINDS 
PART  D  CEILING  VERSUS  VISIBILITY 
SKYCOVER 


PART  E  DAILY  MAX,  MIN,  &  MEAN  TEMP 

EXTREME  MAX  A  MIN  TEMP 

PSYCHROMETRIC-DRY  VS  WET  BULB 

MEAN  &  STD  DEV  . 

(DRY  BULB,  WET  BULB,  &  DEW  POINT| 

RELATIVE  HUMIDITY 

PART  F  STATION  PRESSURE 
SEA  LEVEL  PRESSURE 


STANDARD  3-HOUR  GROUPS 

All  ouceaarlca  requiring  diurnal  variations  are  sunsnarized  in  eight  3- tour  periods  corresponding  to  the  following  sets  of  hourly  observations: 
0000-0200,  0300-0500,  0600-0800,  0900-1100,  1200-1^00,  1500-1700,  1800-2000,  2100-2300  hours  local  standard  time. 

MISSING  HOUR  GROUPS 

Suamary  sheets  are  omitted  when  stations  maintaining  Limited  observing  schedules  did  not  report  certain  three-hour  periods  for  any  particular 
month  during  the  available  period  of  record.  Such  missing  sheets  are  listed  below,  and  ore  applicable  to  all  summaries  prepared  from  hourly 


observations. 

JANUARY 

APRIL 

JULY 

_  OCTOBER^ 

FEBRUARY 

MAY 

AUGUST 

_  NOVEMBER, 

MARCH 

JUNE 

SEPTEMBER 

__  DECEMBER 

S74  2995« 
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STATION  NaMC 

LATITUDE 

LONGITUDE 

STATION  ELEV  (FT! 

CALL  SIGN 

MYRTLE  BEACH  AFB  SOUTH  CAROLINA 

N  33  41 

W  078  56 

_ 35 _ 

KMYR 

£C**- 

WMO  NUMBER 

74791 


STATION  LOCATION  AND  INSTRUMENTATION  HISTORY 

OPE  AT  THIS  LOCATION  I  ELEVATION  ABDVt 

CEOCRAPHICAl  LOCATION  INANE  OF  - . - 1  LATllllOE  .  LOKCITUOE  _ JJG? 


1  Kyttle  Beach  AAB  S.C. 

2  Myrtle  Beach  Caa  S.C. 

3  Myrtle  Beach  AFB  S.C. 

A  Same 


TTPE 

OF 

AT  THIS  LOCATION 

LATITUDE 

.  LOKCITUOE 

ELEVATION  ABOVE  MSL 

M^rT  F"" 

OIS 

PER 

STATION 

FROM 

TO 

STATION  (FT)  -  T'PfDAKONETER 

OAT 

AAF 

Nov  42 

Jul  47 

N1  33  4-1 

W  078  56 

25  28 

24 

CAA 

Jan  49 

22Nov  56 

Same 

Same 

35  •  25 

24 

AFB 

23Nov  56 

May  72 

Same  • 

Same 

Same  Same 

24 

Same 

Jun  72 

Dec  72 

Same 

Same 

Same  •  Same 

l6to24 

HUNSE*  DATE  SURFACE  NINO  EO'JIPNENT  INFORKATION 

LOCATION  (NANCE  ^  RmCf  TTPE  OF  HI  AIOVE  RE«R«S.  ADDITIONAL  ECU1FNENT.  OR 

1  C  °  C"*,tE _ IRANSNITTER  RECORDER  CROUND _ 

1  Nov  42to  Located  on  the  Base  Operations  Bid*  Selsyn  ML-144B  56  Ft 

Jul  46 

2  Aug  46to  Same  Same  Same  55  Ft 

Jul  47 

3  Jan  49to  Located  on  the  roof.  F420A  None  30  Ft 

22Kov  56 

4  23f'ov  56  Located  on  top  of  Control  Tower.  AN/GMQ-1  ML204  57  Ft 

'  •  toFeb  59 

5  Mar  59to  Located  3425  ft  KNE  of  Station.  AN/CMQ-i:  RO-2  10  Ft 

Feb  62 

6  Mar  62to  Located  1675  ft  N  of  Station, 850  ft  Same  Same  Same 
Feb  63  W  of  cer.terlineof  Rnwy  17/35. 


REASON  FOR  CHANCE 


USAFETAC  0-19  (OLA) 


CONTINUED  OX  REVERSE  SIOE 


7 ' 


c*»t 

cr  of 
.CLAIM  CMAUCt 


iun  71 


Dec  72 


1  SU*fACt  ll«0  [JUlfHEII  KfOUHATlOl 

LOCATION 

nn  or 
mniimi 

tm  or 

ICCOfiOfT 

HI  A  BOV  C 
CROUNO 

1  .Same 

1.  /OHO- 11 

HO-2 

10  Kt 

?. Located  500  ft  from  S  end  of  knwy 
850  ft  W  of  centerline. 

Same 

Same 

1. Located  500  ft  from  end  of  Rnwy 
17,575  ft-  Vi  of  centerline. 

Same 

RO-362 

Same 

2. Located  750  ft  from  end  of  Rnwy 
35,750  ft  V  of  .  nterline,  .  . 

Same 

Same 

l.Sarne 

2. Located  1075  ft  from  end  of  Hnwy 
35,750  ft  K  of  centerline. 

AN/CMQ-2( 

Same 

/ 

1  Same 

Same 

Same 

1 

' 

- 

-  '  -  - 

Him j,  aoi'Hokai  fO'jifKtur,  on  mu*  fo*  cmahcc 


Art-,  m  u-tn 


DATA  PROCESSING  BRANCH 
USAF  ETAC 

AIR  WEATHER  SERVICE/MAC 


WEATHER  CONDITIONS 


U 


13717 

NYRTLE  BEACH  AFB  SOUTH  CAROLINA 

42-47>  49-72 

ALL 

~5?aiion 

j  STATION  NAME  ; 

YEARS 

- SOUTH' 

percentage  frequency  OF  OCCURRENCE  OF  weather 
CONDITIONS  FRUM  HOURLY  OBSERVATIONS 


MONTH 

HOURS 

(L.S.T.) 

THUNDER. 

STORMS 

RAIN 

AND/OR 

DRI7.ZLE 

FREEZING 
RAIN  &  /OR 
DRIZZLE 

SNOW 

AND/OR 

SLEET 

HAIL 

X  OF 
OSS  WITH 
PRECIP. 

FOG 

SMOKE 

AND/OR 

HAZE 

BLOWING 

SNOW 

DUST 

AND/OR 

SAND 

%  OF  OBS 
WITH  OBST 
TO  VISION 

TOTAL 

NO.  OF 

OBS. 

JAi'< 

ALL 

.1 

9.6 

.2 

.2 

10.0 

18.4 

13.0 

.0 

28.5 

21409 

FEci 

.2 

9.5 

.1 

.3 

9.8 

15.6 

15.4 

.0 

28.2 

19477 

plAR 

.5 

9.1 

.2 

.1 

.0 

9.3 

15. B 

11.5 

.2 

25.2 

21440 

APR 

.3 

5.5 

5.5 

11.3 

8.7 

.2 

18.4 

20714 

HAY 

1.8 

5.2 

5.2 

10.5 

12.0 

.1 

20.6 

21339 

JUN 

3.2 

5.5 

5.5 

9.2 

12.6 

.0 

19.5 

20138 

JUL 

4.5 

6.4 

6.4 

7.6 

12.0 

17.8 

20490 

AUG 

3.4 

6.3 

<0 

5.3 

10.5 

13. B 

21.9 

19969 

SEP 

1.4 

6.9 

6.9 

12.0 

13.9 

23.2 

19830 

OCT 

.3 

5.8 

5.8 

14.1 

12.8 

24.1 

20502 

NOV 

.2 

5.2 

.0 

5.2 

12.9 

13.1 

23.0 

20558 

DEC 

.1 

7.4 

.0 

.2 

7.6 

16.6 

11.8 

26.0 

21256 

TOTALS 

1.4 

6.9 

.0 

.1 

.0 

7.0 

12.9 

12.6 

.0 

23.0 

247130 
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MYRTLE  BEACH  AFB  SOUTH  CAROLINA 

43-47>49-72 

JAN 

STATION 

Station  nam£ 

YEARS 

- SOfJTFT 

PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  OF  WEATHER 
CONDITIONS  FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 


MONTH 

HOURS 

(L.S.T.) 

THUNDER. 

STORMS 

RAIN  . 
AND/OR 
DRIZZLE 

FREEZING 
RAIN  &  /OR 
DRIZZLE 

SNOW 

AND/OR 

SLEET 

HAIL 

X  OF 

oss  with 

PRECIP. 

FOG 

SMOKE 

AND/OR 

HAZE 

BLOWING 

SNOW 

DUST 

AND/OR 

SAND 

X  OF  CBS 
WITH  OJST 
TO  VISION 

TOTAL 

NO.  OF 

OBS. 

JAN 

00-02 

m 

9.8 

■1 

m 

BE 

23.1 

■B 

31.4 

2666 

03-05 

m 

■s 

m 

m 

9.9 

25.7 

10.6 

.1 

32.7 

2669 

06-  Of) 

.i 

10.3 

m 

m 

10.9 

27.5 

12.8 

m 

2681 

09-11 

a 

10.6 

m 

m 

11.0 

15.8 

14.9 

28.4 

2685 

12-14 

L** 

9.0 

m 

m 

9.6 

10.4 

12.3 

.0 

21.0 

2676 

15-17 

■B 

BE 

.i 

.i 

9.6 

9.7 

12.0 

.0 

20.6 

2681 

18-20 

a 

BE 

BB 

| 

9.4 

14.5 

14.9 

m 

27.1 

2678 

21-23 

■E 

■s 

a 

E3 

20.) 

15.0 

31.4 

2673 

li 

m 

m 

is 

ii 

| 

TOTALS 

.1 

m 

m 

m 

10.0 

18.4 

13.0 

m 

28.5 

21409 

i 

* 


J 

4 

J 
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PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  OF  WEATHER 
CONDITIONS  FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 


RAIN  FREEZING  SNOW 
AND/OR  RAIN  &  /OR  AND/OR 
ORIZZIE  DRIZZLE  SLEET 

9.6  .1 

9.6  .2  .1 

.2  .■ 

.0  .« 

8.8  .0  . ; 


1  8.2 


PRECIf. 


SMOKE 

AND/OR 

HAZE 

SLOWING  °US1  *  °F  °BS 

BLSiow  ahd/or  WITH  OSST 

W  SAND  TO  VISION 

TOTAL 
NO.  OF 
OSS. 

16.1 

32.6 

2440 

14.5 

33.3 

2439 

16.9 

35.4 

2438 

15.7 

.1  26.2 

2439 

13.0 

20.1 

2439 

13.3 

20.6 

2431 

16.5 

27.0 

2426 

17.1 

30.4 

2425 

.1  .3 


9.8  15.6  15.4 


.0  28.2  19477 
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STATION  StMIfiN  nam! 


WEATHER  CONDITIONS 


43-47>49-72 


MAR 

MOTIIH" 


PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  OF  WEATHER 
CONDITIONS  FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 


MONTH 

HOURS 
(l  S.T.) 

THUNDER¬ 

STORMS 

RAIN 

AND/OR 

DRIZZLE 

TREEZING 
RAIN  &  /OR 
DRIZZLE 

SNOW 

AND/OR 

SLEET 

HAIL 

%  OF 
OSS  WITH 
PR  ECIP. 

FOG 

SMOKE 

AND/OR 

HAZE 

SLOWING 

SNOW 

DUST 

AND/OR 

SAND 

X  OF  OSS 
WITH  08ST 
TO  VISION 

TOTAL 

NO.  OF 

OSS. 

MAR 

00-02 

.7 

9.8 

.2 

.1 

10.1 

21.3 

11.3 

.1 

30.0 

2682 

03-05 

.8 

10.5 

.2 

.1 

10.7 

25.2 

9.7 

.1 

31.8 

2684 

06-08 

.3 

10.1 

.1 

.0 

10.3 

26.6 

11.2 

.1 

33.5 

2601 

09-11 

.4 

9.1 

.  .1 

.1 

9.3 

11.3 

11.5 

21.0 

2685 

12-14 

.4 

7.4 

.2 

.3 

7.6 

7.0 

10.8 

.1 

16.8 

2630 

15-17 

.4 

8.0 

.2 

.2 

8.3 

8.2 

11.0 

.4 

18.2 

2677 

18-20 

.6 

9.1 

.1 

.1 

9.2 

11.4 

13.6 

.4 

24.1 

2677 

21-23 

.6 

8.8 

.2 

.0 

.0 

9.0 

15.2 

12.6 

.2 

26.2 

2632 

TOTALS 

.5 

9.1 

.2 

.1 

.0 

9.3 

15.8 

11.5 

.2 

25.2 

21448 
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Station 
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“5TXfi3N"  namF 


YEARS 


APR 

“mORTFT 


PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  OF  WEATHER 
CONDITIONS  FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 


MONTH 

HOURS 

(LS.T.) 

THUNDER¬ 

STORMS 

RAIN 

AND/OR 

DRIZZLE 

FREEZING 
RAIN  &  /OR 
DRIZZLE 

SNOW 

AND/OR 

SLEET 

HAtL 

X  OF 
OBS  WITH 
FRECIP. 

FOG 

SMOKE 

AND/OR 

HAZE 

BLOWING 

SNOW 

OUST 

AND/OR 

SAND 

X  OF  OBS 
WITH  OBST 
TO  VISION 

TOTAL 

NO.  OF 

OBS. 

APR 

00-02 

.8 

6.1 

B 

15.8 

9.5 

d 

23.3 

2589 

an 

03-G5 

.8 

■I 

6.2 

25.0 

9.4 

31.6 

2593 

■ 

06-00 

.8 

5.0 

5.0 

21.2 

10.9 

28.3 

2590 

M 

09-11 

m 

B 

| 

B 

5.0 

B 

| 

.0 

11.5 

2591 

12-14 

HB 

B 

II 

|| 

I 

B 

B 

.3 

10.2 

2591 

15-17 

m 

B 

B 

5.9 

B 

6.7 

.6 

10.6 

2589 

18-20 

m 

B 

m 

II 

KB 

5.1 

9.9 

.4 

14.5 

2586 

21-23 

1.0 

5.1 

m 

5.1 

9.4 

9.3 

m 

17.2 

2585 

m 

B 

B 

B 

B 
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WEATHER  CONDITIONS 


13717  MYRTLE  BEACH  AFB  SOUTH  CAROLINA 

SfAtiOiT  SIAIION  NAME 


43-47>49-72 


MAY 

"MtiRffl 


PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  OF  WEATHER 
CONDITIONS  FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 


MONTH 

HOURS 

US.T.) 

thunder¬ 

storms 

RAIN 

AND/OR 

DRIZZLE 

FREEZING 
RAIN  &  /OR 
DRIZZLE 

SNOW 

AND/OR 

SLEET 

HAIL 

%  OF 
OSS  WITH 
PRECIP. 

FOG 

SMOKE 

AND/OR 

HAZE 

SLOWING 

SNOW 

DUST  1 
AND/OR  : 
SAND 

%  OF  OSS  1 
WITH  OSST ! 
TO  VISION ! 

i 

TOTAL 
NO.  OF 
OSS 

MAY 

00-02 

2.1 

5.1 

5.1 

17.0 

14.0 

28.4 

2669 

03-05 

1.1 

4.3 

4.3 

29.1 

14.5 

38,5 

2671 

06-08 

.5 

4.7 

4.7 

17.9 

15.7 

29.5 

2665 

09-11 

.4 

5.0 

5.0 

3.8 

9.2 

12.4 

2665 

12-14 

1.9 

5.9 

5.9 

2.3 

8.0 

.1 

10.0 

2662 

15-17 

3.3 

6.7 

6.7 

2.0 

8.0 

.2 

10.0 

2670 

18-20 

3.5 

5.5 

5.5 

3.4 

12.8 

.1 

15.5 

2668 

21-23 

1.9 

4.7 

4.7 

8.3 

13.9 

20.5 

2669 

1.8  5.2 


5.2  10.5  12.0 


.1  20.6  21339 
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STATION 


myrtle  beach  afb  south  Carolina 

STaT(i5n  namS 


f»3-47>49-72 


JUN 

mOYIIH 


PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  OF  WEATHFR 
CONDITIONS  FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 


MONTH 

HOURS 

(i  s.t.j 

THUNDER¬ 

STORMS 

RAIN 

AND/OR 

DRIZZLE 

FREEZING 
RAIN  &  /OR 
DRIZZLE 

SNOW 

AND/OR 

SLEET 

HAIL 

*OF 
OSS  WITH 
PRECIP. 

FOG 

SMOKE 

AND/OR 

HAZE 

BLOWING 

SNOW 

DUST 

AND/OR 

SAND 

%  OF  OBS 
WITH  OBST 
TO  VISION 

TOTAL 

NO.  OF 

OBS. 

JUN 

00-02 

BE 

4.8 

m 

m 

i  g 

4.8 

13.3 

14.6 

25.0 

2470 

03-05 

WE 

BE 

m 

wm 

m 

WM 

29.5 

13.8 

37.9 

2468 

06-08 

1.0 

B 

n 

16.3 

16.7 

27.6 

2513 

09-11 

.8 

4.8 

4.3 

■B 

3.7 

.0 

10.7 

2538 

12-14 

1 

6.0 

6.0 

WE 

9.5 

.0 

10.8 

2535 

15-17 

WE 

■i 

2.0 

10.0 

WE 

11.5 

13-20 

m 

BE 

m 

6.7 

2.7 

13.1 

.0 

14.2 

2543 

21-23 

m 

m 

1 1 

ii 

5.6 

5.5 

14.7 

18.2 

■ 

|| 

SB 

■ 

wm 

wm 

m 

|| 

| 

TOTAIS 

BE 

BE 

BE 

WE 

12.6 

.0 

19.5 

20130 

J  i 


usafetac 
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USAF  ETAC 
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WEATHER  CONDITIONS 


13717  MYRTLE  BEACH  AFB  SOUTH  CAROLINA  43-47*49-72 

Station  sTOIon  namS  years" 

PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  OF  WEATMFR 
CONDITIONS  FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 


JUL 

'mBNW 


MONTH 

HOURS 

(1ST.) 

THUNDER. 

STORMS 

RAIN 

AND/OR 

DRIZZLE 

FREEZING 
RAIN  &  /OR 
DRIZZLE 

SNOW 

AND/OR 

SLEET 

HAIL 

X  OF 
OSS  WITH 
PRECIF. 

FOG 

SMOKE 

AND/OR 

HAZE 

SLOWING 

SNOW 

DUST 

AND/OR 

SAND 

X  OF  OSS 
WITH  OSST 
TO  VISION 

TOTAL 

NO.  OF 

OSS. 

JUL 

00-02 

m 

5.0 

■ 

5.0 

10.3 

14.5 

23.2 

2491 

m 

03-05 

m 

m 

5.1 

23.9 

15.4 

35.2 

2512 

S 

06-08 

i.i 

m 

m 

14,.  4 

15.2 

24.9 

2584 

B 

09-11 

1.7 

m 

II 

m 

5.4 

1.9 

H 

9.4 

2593 

m 

12-14 

7.1 

m 

B 

i 

6.8 

mi 

mm 

B 

8.6 

2587 

B 

15-17 

8.2 

m 

9.0 

1.5 

8.0 

9.0 

2596 

18-20 

9.0 

9.0 

2.9 

12.1 

13.9 

2588 

21-23 

m 

6.8 

6.8 

4.8 

15.0 

18.5 

2539 

m 

| 

m 

S 

m 

B 

HI 

ii 

B 

m 

m 

m 

m 

TOTALS 

m 

6.4 

m 

12.0 

17.8 

20490 
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13717  MYRTLE  BEACH  AF8  SOUTH  CAROLINA 
Station  STOIOnTJam! 


WEATHER  CONDITIONS 


43-46x49-72 


SEP 

mOniH 


PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  OF  WEATHFR 
CONDITIONS  FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 


MONTH 

HOURS 
ft  S.T.) 

THUNDER¬ 

STORMS 

RAIN 

AND/OR 

DRIZZLE 

FREEZING 
RAIN  8.  /OR 
DRIZZLE 

SNOW 

AND/OR 

SLEET 

HAIL 

%  OF 
OSS  WITH 
PRECIP. 

FOG 

SMOKE 

AND/OR 

HAZE 

BLOWING 

SNOW 

DUST 

AND/OR 

SAND 

X  OF  OBS 
WITH  OBST 
TO  VISION 

TOTAL 

NO.  OF 

OBS. 

SEP 

00-02 

BE 

m 

5.6 

17.3 

14.0 

20.9 

2419 

03-05 

BE 

b.l 

m 

31.0 

15.6 

41.6 

2426 

06-06 

BE 

6.3 

29.3 

19.2 

39.3 

2502 

09-11 

BE 

IB3W 

m 

m 

gj|g 

12.3 

15.7 

2504 

12-14 

1.8 

BE 

m 

m 

BE 

9.9 

11.7 

2497 

1 

15-17 

m 

8.6 

m 

t|j|^ 

10.2 

12.1 

2510 

1 

16-20 

2.5 

mat 

ms 

WE 

13.6 

15.6 

2497 

21-23 

1.0 

m 

I 

6.9 

15.6 

m 

20.5 

2475 

m 

i 

m 

m 

IB 

ii 

■a 

i 

TOTALS 

1.4 

6.9 

12.0 

13.9 

MR 
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13717  MYRTLE  BEACH  AFB  SOUTH  CAROLINA  43-46>49-72  OCT 

Station  StatiOn  name  tears  mOTTTIT 

PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  OF  WEATHFR 
CONDITIONS  FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 


MONTH 

HOURS 

(IS.T.J 

THUNDER¬ 

STORMS 

RAIN 

AND/OR 

DRIZZLE 

FREEZING 
RAIN  &  /OR 
DRIZZLE 

SNOW 

AND/OR 

SLEET 

HAIL 

X  Of 
OIS  WITH 
FRECIF. 

FOG 

SMOKE 

AND/OR 

HAZE 

SLOWING 

SNOW 

DUST 

AND/OR 

SAND 

X  OF  06$ 
WITH  OEST 
TO  VISION 

TOTAL 

NO.  OF 

OSS. 

Ell 

00-02 

.3 

m 

5.5 

32.7 

2511 

m 

03-05 

m 

7.0 

wm 

31.2 

14.2 

39.9 

2523 

S 

06-0G 

m 

1 

■83 

23. 5 

17.4 

39.4 

2582 

m 

09-11 

m 

5.8 

5.8 

5.8 

12.0 

16.9 

2537 

12-14 

m 

m 

5.1 

m 

m 

1 

9.8 

2583 

! 

15-17 

S 

m 

5.3 

m 

BE 

jjjj 

E 

10.7 

2582 

■ 

18-20 

m 

5.0 

5.0 

m 

|| 

B 

10.3 

2577 

i 

21-23 

m 

m 

1 

mm 

13.7 

14.3 

2557 

m 

m 

m 

m 

ii 

S 

g  i 

l£9 

m 

m 

m 

B 

Hi 

S 

TOTALS 

m 

m 

m 

12.8 

24.1 

20502 
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STATION 


MYRTLE  8GACH  ApB  SOUTH  CAROLINA 

STATION  NAME 


42-46>49-72 


MOV 

mO'ATO 


PERCENTAGE  FREQUENCY  oF  OCCURRENCE  qF  WEATHFR 
CONDITIONS  FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 


USAFETAC  O-IO-5I0L  A).  nmoustnnoNSOMMSKXMAMOiKxm 


iX-  . 

S-x  ■  -V  'if  - 


MONTH 

HOURS 
(l  S.T.) 

THUNDER¬ 

STORMS 

SAIN 

AND/OR 

DRIZZLE 

FREEZING 
RAIN  &  /OR 
DRIZZLE 

SNOW 

AND/OR 

SLEET 

- 

HAIL 

%  OF 
OBS  WITH 
fRECIF. 

FOG 

SMOKE 

AND/OR 

HAZE 

— 

BLOWING 

SNOW 

DUST 

AND/OR 

SAND 

%  OF  055 
WITH  OBST 
TO  VISION 

TOTAL 

NO.  OF 

OBS. 

NOV 

00-02 

m 

■5 

5.7 

19.7 

133 

29.6 

2513 

03-05 

m 

B 

|  ■  ; 

13.6 

32.7 

2516 

06-0G 

.i 

m 

m 

B 

m 

25.4 

16.1 

35.0 

2565 

M 

09-11 

m 

m 

M 

B 

6.1 

12.2 

H 

16.7 

2599 

m 

12-14 

a 

m 

■E 

9.4 

ii 

11.7 

2596 

15-17 

m 

II 

|  B 

m 

9.7 

12.7 

2595 

■ 

18-20 

m 

m 

B 

5.3 

mm 

14.6 

20.5 

2583 

21-23 

B 

m 

WE 

13.4 

15.2 

24.9 

2591 

m 

ii 

M 

m 

| 

m 

| 

m 

m 

m 

m 

TOTALS 

m 

m 

.0 

-  5.2 

12.9 

13.1 

23.0 

20558 

yj 
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13717  MYRTLE  BEACH  AFB  SOUTH  CAROLINA 

Station  station  name 


WEATHER  CONDITIONS 


4?“A6>  49-72 


PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  OF  WEATHER 
CONDITIONS  FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 


RAIN  freezing  snow 


MONTH  ”,°<Um  Ttorms*’  *m°/OR  RAIN  4  /OR  AND/OR  HAIL  OSS  WITH  FOG  AND/OR  BlS,nwG  AND/OR  WITH  OSST  NO.  OF 
'  '  ORIZZLE  DRIZZLE  SLEET  FRECIF.  HAZE  SAND  TO  VISION  OSS 


00-C2 


03-05 


06-03 


09-11 


12-14 


15-17 


18-20 


21-22 


B 

i 

B 


22.1  10.6 


6.8  23.6 


7.8  25.4  1?.  .7 


8.2  13.7  13.8 


7.0  8.8  11.1 


7.8  14.3  13.0 


18.9  12.0 


USAFETAC  0-10*5(01  A).  «ev»oui  k*t*ons  of  tw  kam  am  oiwxm 


X  OF  OfcS 
WITH  OBST 
TO  VISION 

TOTAL 

NO.  OF 

OftS 

29.8 

2601 

30.9 

2589 

33.5 

2654 

24.8 

2688 

17.0 

2688 

18.7 

2685 

24.8 

2677 

28.5 

2674 

26.0  21256 
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PART  A 


ATMOSPHERIC  PHENOMENA 


j  is  nummary  is  a  presentation  of  the  percentage  of  days  with  occurrence  of  various  atmospheric  phenomena. 
Tse.  e  data  are  obtained  from  all  recorded  information  on  the  reporting  forms  or  from  hourly  data  and  com¬ 
bined  into  a  daily  observation. 

The  descriptions  of  the  phenomena  in  the  Weather  Conditions  Summary  above  also  apply  for  the  categories 
summarized  in  thes"  daily  tabulations.  However,  it  should  be  noted  that  in  this  summary  the  columns 
headed  OF  OBS  WITH  PRECIP"  and  OF  OBS  WITH  OBST  TO  VISION"  show  the  percentage  of  days  rather  than 
the  percentage  of  observations.  Since  more  than  one  type  of  precipitation  or  more  than  one  type  of  ob¬ 
struction  may  occur  in  the  same  daily  observation,  the  sum  of  the  values  in  the  individual  categories  may 
differ  from  the  total  columns. 

A  percent  value  of  ".0"  in  the  table  Indicates  less  than  .05  percent,  which  is  usually  only  one  occurrence. 

This  presentation  is  by  month  with  annual  totals,  and  is  prepared  with  all  years  combined. 

NOTES:  (1)  A  da£  with  rain  and/or  drizzle  was  not  separately  reported  in  the  WBAN  data  prior  to  year  19^9. 
Therefore,  percentages  in  this  column  are  restricted  to  the  period  Jan  19**9  and  later. 

(2)  A  day  with  freezing  rain  and/or  freezing  drizzle  is  also  properly  reported  as  a  day  with  rain 
and/or  drizzle. 


(3)  A  day  with  dust  and/or  sand  is  included  in  this  summary  only  when  visibility  *  reduced  to 
less  than  5/8  *!!«• 
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MYRTLE  BEACH  AFB  SOUTH  CAROLINA  46-47*  49-53*  56-72 
- SIAJfS'HNAME - - 


YEARS 


ALL 

mSHth 


PERCENTAGE  OF  DAYS  KITH  VARIOUS  ATMOSPHERIC  PHFNNMFwA 
FROM  DAILY  OBSERVATIONS 


MONTH 

HOURS 

(IS.T.) 

THUNDER¬ 

STORMS 

RAIN 

AND/OR 

DRIZZLE 

FREEZING 
RAIN  &  /OR 
DRIZZLE 

SNOW 

AND/OR 

SLEET 

HAIL 

X  Of 
06$  WITH 
PR  ECIF. 

FOG 

SMOKE 

AND/OR 

HAZE 

BLOWING 

SNOW 

DUST 

AND/OR 

SAND 

X  Of  OBS 
WITH  OBST 
TO  VISION 

TOTAL 

NO  OF 

OBS. 

JAN 

jAILY 

2.5 

39.8 

2.0 

2.9 

40.5 

49.9 

37,6 

50.3 

713 

FEO 

4.2 

43.0 

•  6 

2.6 

41.6 

49.6 

41.0 

62.9 

64  9 

MAR 

7.6 

42.1 

.7 

1.8 

.1 

42.4 

49.0 

34.5 

56.7 

713 

APR 

11.3 

36.0 

.4 

35.2 

48,6 

36.3 

57.1 

690 

MAY 

10.5 

38.2 

.9 

38.1 

51,5 

48.2 

65.2 

682 

JUM 

29.8 

46.3 

.2 

45.2 

49.3 

47.7 

63.8 

661 

JUL 

41.5 

55.7 

55.9 

47.0 

47,2 

62.2 

651 

AUG 

32.7 

46.1 

- ■  — ■ 

.2 

46.2 

55.9 

54.2 

70,4 

651 

SEP 

15.4 

36.9 

36.1 

56.0 

49.9 

68.8 

629 

OCT 

5.1 

31.0 

30,5 

53.2 

49.2 

66.5 

650 

NUV 

2.8 

29.6 

«2 

29.5 

49.7 

30.6 

59.1 

638 

DEC 

1.8 

33.9 

.1 

1.2 

32.0 

46.3 

35.0 

54.0 

682 

TOTALS 

14.4 

39,9 

.3 

.7 

.1 

39.5 

50.6 

43.3 

62.1 

8009 
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PART  B 


PRECIPITATION,  SNOWFALL  81  SNOW  DEPTH 


This  part  of  the  Uniform  Summary  consists  of  eight  summaries  derived  from  daily  observations  as  follows : 

1.  The  first  set  presents,  in  three  tables,  the  percentage  frequency  of  various  daily  amounts  of  PRECIPITATION, 
SNOWFALL,  and  SNOW  DEPTH.  The  dally  amount  summary  is  prepared  by  month  and  annual,  all  years  combined, 
end  Includes  percent  of  days  with  measurable  amounts;  percent  of  days  having  none,  traces,  and  given 
amounts;  and  means,  greatest  and  least  monthly  amounts.  (The  last  three  statistics  are  omitted  from  the 
snow  depth  summary  because  of  .sir  doubtful  and  limited  value.)  A  total  count  of  valid  observations  is 
given  for  months  and  annual.  Stations  are  included  in  which  a  portion  or  all  of  ;he  period  may  contain 
months  with  missing  days .  This  will  be  noted  on  the  summary  pages .  A  percent  value  of  " .0"  in  these 
daily  amount  tables  indicates  less  than  .05  percent  which  is  usually  only  one  occurrence. 

2.  The  second  set.  of  three  tables  presents  the  extreme  daily  amounts,  by  individual  year  and  month,  of 
PRECIPITATION,  SNOWFALL.,,  and  SNOW  DEPTH  for  the  entire  period  of  record  available.  Also  provided  are 
the  means  and  standard  deviations  for  each  month  and  annual  (all  months)  and  the  total  valid  observation 
count.  An  asterisk  (*)  is  printed  in  any  year-month  block  when  the  extreme  value  is  based  on  an  in¬ 
complete  month  (at  least  one  day  missing  for  the  month).  When  a  month  has  valid  observations  reported 
but  no  occurrences,  zeros  are  given  in  the  tables  at  follows: 


EXTREME  DAILY  PRECIPITATION 
EXT  -REME  DAILY  SNOWFALL 


EXTREME  DAILY  SNOW  DEPTH 


".00"  equals  none  for  the  month  (hundredths) 
".0"  equals  none  for  the  month  (tenths) 

"0"  equals  none  for  the  month  (whole  inches) 


The  third  set  of  two  tables  provides  the  total  monthly  amounts  of  PRECIPITATION  and  SNOWFALL  for  each  year- 
month  and  annual.  Also  prepared  are  the  means,  standard  deviations,  and  total  number  of  valid  observations 
for  each  month  and  annual  (all  months).  An  asterisk  (*)  is  printed  in  each  data  block  if  one  or  more  days 
are  missing  for  the  month.  No  occurrences  for  a  month  are  indicated  in  the  same  manner  aa  in  the  extreme 
tables  above.  If  a  trace  becomes  the  extreme  or  monthly  total  in  any  of  these  tables  it  is  printed  as 
"TRACE." 


Continued  on  Reverse  Side 


■$?  -/  - 


NOTES:  (l)  The  above  studies  may  also  be  prepared  for  stations  operating  for  less  than  full  months  for 

portions  or  all  of  the  period  of  record.  This  may  include  stations  operating  5  or  6  days  a 
week  and  those  with  only  random  days  missing.  An  asterisk  (*)  in  the  data  blocks  will  give 
an  indication  that  a  month  is  incomplete .  Please  refer  to  Station  History  at  front  of  book 
and  observation  counts  in  each  summary  to  evaluate  the  amounts  of  data  missing. 


(2)  Hail  was  included  in  snowfall  occurrences  in  the  summary  of  day  observations  prior  to  Jan  56, 
but  these  occurrences  have  been  removed  from  snowfall  category  and  counted  as  Hall  in  these 
summaries. 


(3)  Snow  Depth  was  recorded  and  punched  at  various  hours  during  the  period  available  from  U.  S. 
operated  stations.  The  hours  used  by  each  service  for  each  period  are  as  follows: 


Air  Force  Stations: 


U.  8.  Navy  and  National  Weather  Service  (USWB) 


Beginning  thru  1945 
Jan  46-May  47 
Jun  57-present 


at  0800IST 
at  1230GMI? 
at  1200GMT 


Beginning  thru  Jun  52  at  0030GMT 
Jul  52-May  57  at  1230GMT 
Jun  57-present  at  1200GMT 
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MYRTLb  Bt,  Afli  APB  SOUTH  CAROL  I wA 


A?-«7#  A9-5A/  S6-72 


STATION  NAME 


AMOUNTS  (INCHES) 

PERCENT 
OP  DAYS 
WITH 
MEASUR. 
ABLE 
AMTS 

TOTAL 

NO. 

Of 

06S. 

MONTHLY  AMOUNTS 
(INCHES) 

PREClP. 

NONE 

TRACE 

01 

02.  03 

.06-10 

.11-23 

.26-30 

.51.1  00 

1 01-2.30 

2.31.5  00 

5  01.10  00 

10  01.20  00 

OVU  2000 

SNOWTAU 

NONE 

TRACE 

01-0  4 

0  3  1.4 

1.52  4 

2.5  3.4 

3.3-4  4 

4.3.6  4 

t  .5.10  4 

10  5.15  4 

15.3.23  4 

25.3  50  4 

OVER  50  4 

MEAN 

GREATEST 

LEAST 

SNOW- 

DEPTH 

NONE 

TRACE 

1 

2 

3 

4.6 

7.12 

13.24 

25  36 

,,4, 

46-60 

01-120 

OVER  120 

JAN 

56.5 

16.0 

4-5 

7.0 

4-5 

4.3 

6.1 

4.3 

1.5 

.1 

31  .4 

827 

3.25 

0.2L 

•44 

m 

57.7 

10.5 

1.8 

3.0 

6.3 

6.3 

4.9 

3.0 

•3 

3>.a 

76Z 

3.39 

7.49 

.42 

MAR 

fM 

3.5 

1.7 

s-,3 

4.7 

6.0 

7.3 

6.5 

3.7 

.1 

35.1 

®J7 

4.36 

9.39 

1  -OS 

APR 

63.5 

n.6 

1.9 

*.4 

3.0 

6.4 

3,7 

3.7 

1.7 

.1 

24-9 

Bio 

Z-.63 

7. 32 

.05 

MAY 

66.6 

II*? 

2.3 

5.3 

3.3 

<•7 

3.2 

3.7 

2*6 

•4 

27.5 

5*7 

3.00 

6.57 

.96 

JUN 

55.4 

13.  J 

2.0 

4.0 

3.5 

6.3 

5.8 

4.8 

4.2 

.7 

.2 

31. 5 

810 

5.30 

10,10 

L  .25 

JUL 

n.0 

17.6 

3.6 

6.9 

4.1 

7.6 

7.6 

7.3 

5.2 

1.) 

.1 

43.5 

J06 

6.70 

16.39 

.00 

AUG 

52.6 

13.0 

1.7 

4.5 

*.7 

6.7 

T0.3 

5.7 

3.6 

1.0 

.1 

34.4 

•Oft 

6'.  05 

H* 64 

l.OS 

SEP 

61.5 

8.*/ 

2.1 

5-.3 

3.5 

5.0 

3.2 

4.0 

4-0 

l  -A 

♦4 

28.7 

7go 

r.06 

12.74 

L.00 

OCI 

72.1 

8.6 

1.9 

3.5 

1.7 

3.7 

a.6 

2.9 

1.6 

•4 

.1 

1-M 

006 

3.09 

io.3T 

DMC£ 

NOV 

6B.8 

10.2 

1-2 

4.2 

3.2 

4.3 

3.0 

1.1 

1.6 

.2 

.t 

21.0 

813 

2.46 

9.7® 

.oO 

DEC 

61.8 

9*8 

2.7 

4-5 

3.6 

f.® 

4-7 

9.9 

2-2 

4 

• 

26.4 

B67 

2.94 

5.99 

.26 

ANNUAL 

59.8 

lo.9 

M  5.0 
_  i  _ 

3.5 

5.7 

5.1 

4.6 

3.1 

.3 

.1 

29*6 

9771 

(b.  91 

X 

X 
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monthly  precipitation 


Lam _ 

STATION 


HYRTLE.  BEACH-AEB- SOUTH-  CAROL INA _ 

STATION  NAME 


(FROM  DAILY  OBSERVATIONS) 


If  f 


TOTAL  MONTHLY  PRECIPITATION  IN  INCHES 


FE8 

MAR. 

APR. 

MAY 

JUN. 

JUL 

AUG. 

SEP. 

OCT. 

NOV. 

DEC. 

JU12  -2. SSL  7.37  3.21 

3.63  4.831  9.04  2.43 


1. 11 


uasL_au. 6 


7.47  5.27 


7.03 

1  6.03; 

I  1.15, 

[  3.87 

2.611  4.341  4.011  5.72 


2.19 

— 1j91 

11.321  9.511  .46 


16  3 
4 


4.48|  3.76j  4.59|  5.88|  2,38)  7.20 


3.64 


(YVjtJI 


1.94!  3.52  6.22 

7.32' 

5.18]  3.90|  1.00]  7.281  3.341  5.50 


7.20  3.90 


.94  .80  2.31 


IIH-lglWlMlWiI 


HBEHI 


7.03 


2.78  1.72 


2.16  4.34 


10.18 


6,57|  2.79|  7.27 


WWIITOI 


mm*  ry-i.  m 


2.93 


gU  9.70 


3.64]  7.86  8.07 

14.64 


2.93  6.27  4.44  3.11  .21  7.49 


5.297  6.7021  5.855  5.660  3.092  2.4621  2.937 


so  1  1.839  1,5121  2.134  1.784]  1.4501  2.4641  4.238'  3.520  3.452  3.0911  2.4141  1.566 
TQTAtoBS  g  837!  762'  8371  01(V  8371  010  806'  806^  780l  806 


NOTE  *  ( BASED  ON  <  FULL  MONTHS) 

USAF  ETAC  0-88-5  (Oil) 


4.94 


49.15 

58.79 


42.59 

54.72 


56 

38 


52,66 


55.59 

57.89 


55.49 


ItiKII 


49.56 

40.74 


*42,67 
51 


51.16 

60.43 


45.69 


49.512 


8.350 
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STATION  STATION  NAME  YEARS 

t 


PE,WifQ0ENCy  OF 

(FROM  DAILY  OBSERVATIONS) 


1 


t 

* 

c 

f 

f 

» 

I 

) 

V 


AMOUNTS  (INCHES) 

PERCENT 
OF  DAYS 
WITH 
MEASUR¬ 
ABLE 
AMTS 

TOTAL 

NO 

OF 

OBS 

MONTHLY  AMOUNTS 
(INCHES) 

PREClP 

NONE 

TRACE 

01 

02  05 

06-10 

11..25 

.26..  50 

51*1  00 

1  01-2  50 

2.51-5  00 

5  01.10  00 

10  01.20  00 

OVER  2000 

SNOWFAlt 

NONE 

TRACE 

01.0  4 

0  5  1.4 

1524 

2  5  3  4 

3  5.4  4 

4,5-6  4 

6.5  10  4 

10  515  4 

15  5-25.4 

25  5  50  4 

OVER  50  4 

MEAN 

GREATEST 

LEAST 

SNOW. 

DEPTH 

NONE 

TRACE 

1 

2 

3 

4.6 

742 

13-24 

25  36 

37.4$ 

49-60 

61-120 

OVER  120 

JAN 

?1.c 

2.4 

.5 

.5 

TAACf 

.£ 

.c 

FEB 

97.5 

l.< 

.1 

.7 

.9 

677 

.2 

2.4 

.0 

MAR 

18.5 

1.3 

.1 

.1 

7W 

rua 

1.0 

• 

.c 

APR 

100. c 

126 

.6 

.c 

♦  C 

MAY 

1.00  .c 

.6 

.C 

.C 

JUN 

100. c 

720 

.0 

.0 

.c 

JUL 

l£>0 .0 

H 

II 

m 

1 

KB 

m 

m 

■ 

K 

AUG 

wo.o 

■ 

■ 

| 

P 

m 

i 

mi 

i 

H 

713 

B 

K 

.c 

SEP 

100  .0 

■ 

B 

■ 

3 

■ 

•  c 

.C 

OCT 

loo. c 

S 

B 

B 

713 

■ 

.o 

.<c 

NOV 

nn 

■ 

1 

i 

m 

■ 

Wmk 

■ 

DEC 

K 

1 

| 

■ 

m 

m 

BE 

TJIACg 

fli 

BBS 

ANNUAL 

mi 

m 

; 

■B 

■ 

■ 

,i 

8526 

m 

m 

0 

1210  WS  0-15-5  (OLD 


PREVIOUS  EDITIONS  OF  THIS  FORM  ARE  OISOIETE 


f"»  fci  ^ 


c.L 


— rr 


“T - 5“ 


c 

2 

€ 

f . 
C 


c 

£ 

C 

c 

t 

f 

t 


i 

i 

i 


DATA  PROCESSING  BRANCH 

usaf/etac/ol  A 

AIR  WEATHER  SERVICE/MAC 


U1II _  MYRTLE  BEACH  AFB  SOUTH  CAROLINA 

STATION  STATION  NAME 


nm 

monthlV  snowfall 

(fftOM  DAILY  OBSERVATIONS) 


42-47>  49- 54>  56-7?. 


TOTAL  MONTHLY  SNOWFALL  IN  INCHES 


'  ..MONTH 

year'\^ 

JAN. 

FEB 

MAR. 

APR. 

MAY 

JUN. 

JUt. 

AUG. 

SEP. 

OCT. 

NOV. 

DEC. 

All 

MONTHS 

A  2  I 

A3  1 

44 

45 

46 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.00 

A  7 

.0 

.0 

.0 

jjl 

.0 

► 

49 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

•  0 

.0 

.0 

•■.0 

.0 

.0 

.0 

.00 

50 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

TRACE 

TRACE 

TRACE 

51 

.0 

TRACE 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

TRACE 

52 

TRACE 

.0 

.0 

»_Q 

.0 

.0 

.0 

.0 

,0. 

.0 

.0 

TRACE 

53 

TRACE 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

TRACE 

54 

TRACE 

.0 

-.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

TRACE 

TRACE 

56 

►  .0 

.0 

57 

.0 

,0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.4 

-.4 

58 

.0 

1.0 

.0 

.0 

.c 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.1 

1-8 1 

59 

.0 

.0 

TRACE 

.0 

.0 

.0 

.0 

.J.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

TRACE 

60 

.0 

TRACE 

1.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

1.0 

61 

TRACE 

.0 

.0 

.0 

jO 

.0 

_ ,0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

TRACE 

62 

trace 

TRACE 

TRACE 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

trace 

TRACE 

63 

TRACE 

2.4 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

2.4 

64 

TRACE 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

TRACE 

65 

.3 

.0 

TRACE 

.0 

.0 

*0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.3 

66 

TRACE 

TRACE 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

TRACE 

TRACE 

07 

.0 

TRACE 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

TRACE 

68 

*S 

1.4 

TRACE 

.0 

.0 

.0 

>  .0 

.0 

.0 

.0 

■  .0 

TRACE 

*  1.9 

69 

TRACE 

TRACE 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

TRACE 

70 

|  TRACE 

TRACE 

.0 

.0 

-  .0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

,0 

.0 

TRACE 

71 

1  TRACE 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.6 

.0 

.0 

.0 

TRACE 

TRACE 

72 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

f  .0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.00 

MEAN 

P  T03 

.20 

.04 

.00 

.00 

““Too 

.00 

.00 

.00 

“To? 

frPcT 

Tor 

•  31 

S.  0. 

.117 

.581 

.204 

.000 

.000 

•  OvO 

.000 

.000 

.000 

.000 

.000 

.083 

.662 

TOTAL  OB5. 

744 

677 

744 

720 

744 

720 

713 

713 

690 

713 

698 

744 

8620 

NOTE *  (BASED  ON  <  FULL  MONTHS) 
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STATION  NAME 


U  S  AIR  FORCE 
ENVIRONMENTAL  TECHNICAL 
APPLICATIONS  CENTER 

PART  C  SURFACE  WINDS 


Presented  in  this  part  are  various  tabulations  of  surface  winds  as  follows: 

1.  Extreme  Values  -  Peak  Gusts :  Derived  from  daily  observations  and  presented  by  individual  year  and  month 
for  the  entire  period  of  record  available.  Speeds  are  presented  in  knots,  while  directions  are  given  in 
16  compass  points  from  the  beginning  of  record  through  June  1968,  and  in  tens  of  degrees  starting  in  July 
1968.  The  extreme  is  selected  and  printed  from  available  peak  gusts  for  each  year-month,  however  an 
asterisk  (*)  is  printed  in  the  data  block  if  less  than  90^  (3  or  more  missing  observations)  of  the  peak 
gusts  are  available  for  the  month.  An  ALL  MONTHS  value  is  presented  when  every  month  of  the  year  has 
valid  observations.  Means  and  standard  deviations  are  also  computed  when  four  or  more  values  are  present 
for  any  column.  A  total  raw  count  of  valid  observations  is  presented  for  each  month  and  ALL  MONTHS. 

NOTE:  According  to  Federal  Meteorological  Handbook  No.  1  specifications  (formerly  Circular  N),  "peak  gust 
data  are  recorded  only  at  stations  with  continuous  instantaneous  wind-speed  recorders." 

2.  Bivariate  percentage  frequency  tabulations :  Derived  from  hourly  observations,  these  tabulations  are  a 
percentage  frequency  of  wind  directions  to  16  compass  points  and  calm  by  wind  speeds  (knots)  in  increments 
of  Beaufort  classifications .  Percentages  are  shown  by  both  directions  and  speed,  and  in  addition  the  mean 
wind  speed  is  given  for  each  direction. 
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A  separate  category  is  provided  on  the  form  for  variable  winds,  which  are  reported  in  some  data  sources. 
In  these  data  where  light  and  variable  winds  are  reported  with  no  directions  but  with  speeds  given,  the 
speeds  will  he  summarized  in  the  appropriate  groups  opposite  the  column  headed  VRBL. 

a.  Three  tables  are  prepared  for  ALL  WEATHER  surface  winds,  all  years  combined,  by:  (1)  Annual  -  all 
hours  combined,  (2)  By  month  -  all  hours  combined,  and  (3)  By  month  -  by  standard  3-hour  groups. 

b.  A  separate  annual  table  is  also  presented  for  surface  winds  meeting  INSTRUMENT  CLASS  conditions  as 
follows:  Ceiling  200  through  llfOO  feet  Inclusive  with  visibility  equal  to  or  greater  than  1/2  mile, 
and/or  visibility  l/2  through  2-1/2  miles  inclusive  with  ceiling  equal  to  or  greater  than  200  feet. 

NOTE;  A  percentage  frequency  of  ".0"  in  these  tables  represents  one  or  more  occurrences  amounting  to 
less  than  ".05"  percent. 
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DATA  PROCESSING  BRANCH 

USAF/ETAC/OL  A 

AIR  WEATHER  SERVICE/MAC 


EXTREME  VALUES 

surface  winds 


(fliOM  OAlir  OtSKVAIIONS) 


13.7.12 _ HY21.T.L  E_a£A£lL.A£fl.-Smjmj:  ARQLMA _  42^.4.L>.56-72— 

STATfON  S’ATION  NAME 


NW  A  IS  *28NE  *27JSW  33 
,1L _ 3.2kSiL  35_5.S.W*32i _ _ 


0A1LY  PEAK  GUSTS  IN  KNOTS 


,  ll  ;  I  :  I  ; 

~44~  ■"  "‘“1  1  I  j 

as _ 4 _ i  _ ! _ I _ _ ; _ 

A6  Ml  33k  33WNW  A1S  *28  IE  *27kSW  33 

47  _ iSW. _*22Sil__3jCikNW_4 6S.U _ 32HSiL 155.S.K/32L  . ... 

56  till  j  ! 

S'* _ (j _ _  ; _ I _ I _ | 

58  iNHW  27k  40)i  3i~NNE*37!iSW  25kNW*32|WW*24 

-53 _ hi-  ^2L3)iNy*3fl)rLSM34 .*3lksW*31kNiL/3E _ *29- 

60  IENE  36GW  *42f(SW  37^SW*33k  4ljSSW  26N  29 
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ALL  .ir-ATHER 

CLASS 


[■lAR 


MONTH 

0900-1100 

NOUIS  TL.7.T.) 


SPEED 

(KNTS) 

DIR. 

l  -  3 

4  •  6 

7  .  10 

11-16 

N 

1.0 

1.9 

4.1 

2.7 

NNE 

.4 

1.4 

3.0 

1.4 

NE 

.5 

1.9 

2.7 

.8 

ENE 

.4 

1.7 

2.0 

1.1 

E 

.5 

1.5 

3.5 

1.9 

ESE 

-0 

1.5 

2.1 

.3 

SE 

.4 

1.3 

1.5 

.3 

SSE 

.5 

1.3 

1.6 

.2 

S 

.3 

1.6 

3.8 

1.6 

SSW 

.1 

.6 

1.8 

1.7 

SW 

.3 

.7 

1.5 

1.3 

wsw 

.4 

1.0 

2.0 

1.9 

W 

•  4 

1.9 

3.0 

2.1 

WNW 

.i 

1.2 

2.6 

2.5 

NW 

.4 

1.1 

2.5 

1.9 

NNW 

.6 

1.5 

2.4 

2.0 

VARBl 

CALM 

XX" 

x><r^ 

40,91  23,81  2.6 


22  -  27 

28  •  33 

.0 

.0 

.1 

.1 

.1 

.0 

.0 

X 

X 

.3 

_ iO 

% 

MEAN 

WIND 

SPEED 

9.8 

8.7 

6.3 

8.5 

6.0 

7.7 

6.0 

3.1 

7.4 

8.7 

'*.5 

7.0 

3.4 

6,9 

3.6 

6.7 

7.4 

8.7 

4.6 

10.7 

4,2 

9.9 

6.1 

10.4 

7.7 

9.2 

7.0 

10.1 

6.1 

9.5 

6.7 

9.0 

o 

•  1 

^  i 

! 

100.0 

8.6 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS 
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OATA  PROCESSING  BRANCH 
rTAC/USAF 

AIR  /IEATHER  SERVICFAIaC 


PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  WIND 
DIRECTION  AND  SPEED 
(FROM  HOURLY  OBSERVATIONS) 


SURFACE  WINDS 


tsxcn 


MYRTLE  BEACH  AFB  SOUTH  CAROL If.A 


43-47/49-72 


ALL  WITHER 

CUM 


1500-1700 

HOUM  (L.t.T.) 


SPEED 

(KNTS) 

DIR. 

1  -  3 

4  ■  6 

7  •  10 

11  •  16 

N 

•  i 

1.2 

1.6 

.9 

NNE 

.3 

1.0 

1.3 

.4 

NE 

.3 

.6 

1.2 

.3 

ENE 

.1 

•  6 

1.1 

.3 

E 

.2 

1.6 

3.1 

1.4 

ESE 

.3 

1.9 

3.1 

1.0 

SE 

.4 

1.9 

2.1 

.4 

SSE 

.3 

2.4 

4.5 

.3 

S 

.4 

2.5 

9.7 

5.0 

ssw 

.1 

.7 

4.3 

6.1 

sw 

.1 

.4 

1.5 

1.5 

wsw 

.1 

.3 

.9 

.9 

w 

.1 

.7 

l.a 

2.7 

WNW 

.1 

.6 

2.6 

3.0 

NW 

.2 

.9 

2.e 

1.8 

NNW 

.3 

.8 

2.2 

1.9 

VARBL 

CALM 

-XT 

18,21  43  »  Bl  29.11  3»7l  ,61 


TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS 


% 

MEAN 

WIND 

SPEED 

4.1 

9.3 

3.1 

7.4 

2.5 

7.6 

2.1 

8.2 

6.4 

8.6 

6.5 

8.3 

5.0 

7.1 

8.0 

7.6 

18.1 

9.5 

12.2 

11.7 

3.7 

10.5 

2.4 

10.0 

5.6 

11.0 

7.7 

11.7 

6.1 

10.2 

5.5 

9.9 

1.1 

100.0 

9.5 
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It 


— — -v 


fjfc 
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SURFACE  WINDS 
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MYRTLE  CCACH  AFB  SOUTH  CAROLINA 

STATION  HANK 


43-47*49-72 


ALL  W FATHER 


MAR 


MONTH 

uoo-2000 

HOUSI  (l  S  T.) 


TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS 


USAFETAC  ,  0-8*5  (OL  A)  previous  coitions  of  this  form  arc  ossouti 

Alt  64 


2677 


y'J 


DATA  PROCESS ING  BR«HCH 
ETAC/USAF 

AIR  WEATHER  SERVICE /MAC 


PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  WIND 
DIRECTION  AND  SPEED 
(FROM  HOURLY  OBSERVATIONS) 


SURFACE  WINDS 


MYRTLE  BEACH  AFB  SOUTH  CAROLINA 


43-47>  49-72 


ALL  WEATHER 

CUM 


2100-2300 

HOUR*  (l  *  T.) 


SPEED 

(KNTS) 

DIR. 

1  -  3 

4  -  6 

7  -  10 

N 

1.5 

1.6 

1.6 

NNE 

•  6 

1.2 

.9 

NE 

.7 

1.4 

1.5 

ENE 

.? 

.6 

1.4 

E 

.9 

1.7 

2.0 

ESE 

.7 

.9 

1.0 

SE 

.6 

.7 

.4 

SSE 

.9 

.7 

.4 

S 

1.3 

2.2 

1.7 

SSW 

1.5 

2.7 

3.3 

SW 

1.9 

3.1 

2.3 

wsw 

1.5 

2.5 

1.9 

w 

.6 

2.6 

1.3 

WNW 

.5 

.9 

1.5 

NW 

.5 

1.1 

.7 

NNW 

.4 

1.0 

l.U 

VARBL 

CALM 

n<- 

"X'  "'x^ 

7-10  11-16  17  -  21  22  -  27  26-33  34  -  40  41  -  47  46  -  95 


23.4!  9 » Ul  1.31 


100.01  5.1 


TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS 


USAFETAC  0  8*5  (OL  A)  pmvious  coition*  of  this  form  ari  o«sotiri 


- 1< 


*'**'  *-MRsn»9Nt««  VK. 


DATA  PiLUCilSSING  SRAisCH 
rTAC/U^.AF  • 

AIR  WtAIHFR  SERVICF/MAC 


PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  WIND 
DIRECTION  AND  SPEED 
(FROM  HOURLY  OBSERVATIONS) 


SURFACE  WINDS 


1371? 


MYRTLE  8FACH  APS  SOUTH  CAROL  In A 


4 3-4 1, 49-7? 


ALL  WPATHEk 


0000-0200 


MEAN  * 

WIND  I 

SPEED 


O.ll  ll 

It 

i-i 

6.0|  ! i 


TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS 


USAFETAC  0  8  5  (OL  A)  mivous  ioihons  of  this  form  a*i  orlouii 


DATA  PROCESSING  BRANCH 
ETAC/USAF 

AIR  WEATHER  SERVICE/MAC 

PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  WIND 

SURFACE  WINDS 

DIRECTION  AND  SPEED 

(FROM  HOURLY  OBSERVATIONS) 

13717  MYRTLE  BEACH 

AFP,  SOUTH  CAROLINA 

43-47.,  49-7? 

APR 

STATION 

STATION  NANS 

mas 

MONTH 

«ll  weather 

cuss 

0300-0500 

HOURS  Cl  S.T.) 

CONDITION 


TOTAl  NUMBER  OF  OBSERVATIONS  2593 


USAfETAC 


FOAM 
Ml  64 


0*8-5  (0L  A)  MIVJOUS  EDITIONS  Of  mis  FORM  ARE  oosoiete 


DATA  PROCESSING  BRANCH 
ETAC/USAF 

AIR  WEATHER  SERVICE/HAC 


SURFACE  WINDS 


PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  WIND 
DIRECTION  AND  SPEED 
(FROM  HOURLY  OBSERVATIONS) 


MVRTLE  BEACH  AFB  SOUTH  CAROLINA 


STATION  NANI 


43-47/49-72 


ALL  MFATHER 


SPEED 

(KNTS) 

DIR. 

t  -  3 

4-6 

7  -  10 

N 

1.9 

2.8 

2.9 

NNE 

1.3 

2.4 

2.9 

NE 

.a 

2.5 

2.0 

ENE 

.5 

1.2 

1.4 

E 

.5 

1.1 

1.5 

ESE 

.4 

1.1 

1.0 

SE 

.4 

.8 

.9 

SSE 

.4 

.7 

.7 

S 

.9 

1.6 

1.5 

ssw 

.6 

1.6 

1.7 

sw 

1.3 

2.5 

2.0 

wsw 

1.0 

2.5 

3.5 

w 

1.3 

2.9 

3.0 

WWW 

.9 

1.7 

1.7 

NW 

1.2 

1.8 

1.2 

NNW 

1.6 

2.5 

1.3 

VARBL 

i _ 

CALM 

4.6  7  *  10  11  -  16  17  -  21  22  -  27  26-  33  34  -  40  1  41-47 


29.71  29.31 


TOTAL  NUMBER  CF  OBSERVATIONS 


0600-0800 
KOUM  (L  f.T. ) 


% 

MEAN 

WIND 

SPEED 

6.2 

6.1 

7.2 

6.6 

5.9 

6.5 

4.0 

7.8 

3.9 

7.5 

2.5 

6.2 

2.3 

6.3 

2.1 

6.9 

4 . 5 

6.5 

4.9 

7.0 

6.7 

6.7 

8.2 

7.4 

8.7 

7.1 

4.8 

6.6 

4.6 

5.9 

6.2 

6.2 

15.4 

100.0 

5.7 

USAFETAC  0  8  5  (OL  A)  mivious  coitions  of  this  form  arc  o^souti 


USAFETAC  M  ^  0  0*5  (OL  A)  mivicus  «o»tionj  Of  this  ;c*m  aju  otiouu 


't  * 


j$>*K 
-vBg  • 

-  w 

3®r; 


■  %UCi:SSING  3KAHCH 
.  M  1AF 

’  ATIlEP,  SERVIC‘:/MAC 


SURFACE  WINDS 


PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  WIND 
DIRECTION  AND  SPEED 
(FROM  HOURLY  OBSERVATIONS) 


13717 

STATION 


MYRTLE  BEflCH  AFB  S'lUTk  CaRnLInA 

STATION  YAM  I 


43-47,49-72 


ELL  WEATHER 

CUK 


1  bQQ-2000 

MOUM  U.f  T.) 


SPEED 

(KNTS) 

DIR. 

1  •  3 

4  •  6 

7  *  10 

11  .  16 

N 

.9 

1.7 

.8 

.4 

NNE 

.4 

1.0 

.9 

.2 

NE _ 

.6 

.7 

.5 

.1 

ENE 

.3 

.9 

.7 

.5 

E 

.5 

1.6 

2.4 

1.5 

ESE 

.a 

1.8 

1.9 

.2 

SE 

1.3 

2.1 

1.5 

.0 

SSE 

1.1 

2.5 

1.9 

.4 

S 

2.0 

4.8 

7.7 

1.4 

SSW 

1.3 

4.3 

8.7 

4.0 

sw  j 

1.4 

2.6 

4.7 

1.8 

WaW _ 

•  6 

1.1 

1.0 

.3 

W 

.0 

1.4 

.9 

.5 

WNW 

.3 

.7 

.8 

.5 

NW 

.3 

.9 

.4 

.3 

NNW 

.7 

.9 

.9 

.2 

VARBl 

CALM 

1S.4I  23.3|  35.71  12.31  1.4| 


% 

MEAN 

WIND 

SPEED 

3.9 

6.4 

2.5 

6.3 

1.9 

5.9 

2.3 

7.3 

6.2|  ¥77 

4.8 

6.7 

5.1 

5.6 

5.9 

6.0 

16.1 

7.2 

18.7 

3.6 

19.5 

7.7 

3.1 

6.5 

3.6 

6.5 

2.6 

8.5 

1.9 

6.4 

2.6 

6.1 

8.3 

100.  o! 

6.7 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS 
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2 


i 


DATA  PROCESSING  BRANCH 
FTAC/USAF 

Alf?  WEATHER  SERVICE  "MAC  PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  WIND 

DIRECTION  AND  SPEED 
(FROM  HOURLY  OBSERVATIONS) 

1J7J.7  _  JlYRTLfc  BFACH  AFB  SOUTH  CAROL  I  Nr  43-47>49-72 

STATION  STATION  NAM  (  ytAM 

_  ALL  WFaTHEK _ 


SURFACE  WINDS 


APR 

MONTH 

? 100-2300 

HOURS  (L.S.T. ) 


( 


i 

< 

( 

*.4 

c 


i 


o 

€ 


t 

t 


TOTAl  NUMBER  Of  OBSERVATIONS  £  £  /)  4 
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DATA  PROCESSING  BRANCH 
FTAC/USAF 

AIR  WEATHER  SERVICF/MAC 


PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  WIND 
DIRECTION  AND  SPEED 
(FROM  HOURLY  OBSERVATIONS) 


SURFACE  WINDS 


13717  MYRTLE  BEACH  AF11  SGUTt-i  CAROLINA 


43-47/49-72 


ALL  ^FATHER 

CUM 


MAY 

KONTK 

0000-0200 
KOUia  (I.S.T.) 


1  •  3 

| 

7  •  10 

11  -  16 

17 . 21 

22  •  27 

28  *  33 

34-40 

41  -47 

48  •  55 

£56 

20  -  a 

29.5 

17.6 

!  3 

4.11  : 


28.0 

100.0  4.0 


TOTAL  NUMIE*  OF  OBSERVATIONS 


USAF6TAC  IV  V  0*8-5  (0E_  A)  Mtviovs  editions  of  this  eobm  a*e  obsolete 


.  ‘V 


DATA  PROCESSING  ilR ANCH 
ETAC/USAF 

AIR  WEATHFR  SEkVICr/KAC 


PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  WIND 
DIRECTION  AND  SPEED 
(FROM  HOURLY  OBSERVATIONS) 


SURFACE  WINDS 


MYRTLF  AFB  SOUTH  CAROL  IRA 


STATION  KAMI 


43-47>49-72 


ILL  WfflTHER 

CUM 


0300-0500 

MOUSS  (L.£.T.) 


SPEED 

(KNTS) 

DIR. 

1  -  3 

4-6 

7  -  10 

N 

3.3 

2.8 

1.3 

NNE 

2.C 

2.7 

1.1 

NE 

i.r> 

2.4 

1 . 5 

ENE 

.0 

.4 

.7 

E 

.3 

.9 

.0 

ESE 

.4 

1.0 

.3 

SE 

.2 

.8 

.4 

SSE 

•  5 

.7 

.4 

S 

1.0 

1.9 

1.1 

SSW 

1.2 

1.8 

1.0 

SW 

2.5 

2.7 

1.9 

WSW 

1.9 

2.7 

1.5 

W 

2.4 

3.9 

1.7 

WNW 

1.3 

1.2 

.5 

NW 

1.6 

1.2 

.3 

NNW 

1.6 

1.2 

.4 

VARBl 

CALM 

7-10  11  -  16  17  -  21  22  -  77  28  -  33  34  -  40  41  -  47  48  -55  >56 


lOO.Ol 


TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS 


•Pilfer 


■  - 


[c|^|Lj|vo|4>lro, 


data  process ing  rrauch 

ETAC/USAF 

AIR  WEATHER  SERVICE/MAC 


PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  WIND 
DIRECTION  AND  SPEED 
(FROM  HOURLY  OBSERVATIONS) 


SURFACE  WINDS 


13717 

STATION 


MYRTLE  B*-ACH  AFB  SOUTH  CAROLINA  43-47^45-72 

MAY 

STATION  NANI 

ALL  WPftTHFR 

TCARf 

MONTH 

0900-1100 

CLAM 

HOURS  (L.S.T.) 

CONDITION 


TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS 


2665 


USAFETAC  0  8-5  (0L  A)  PREVIOUS  IOI»ION$  OF  THIS  FORM  Aft*  OSSOlETt 


DATA  PROCESSING  BRANCH 
GTAC/USAF 

AIR  WEATHER  SERVICF/MAC 


PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  WIND 
DIRECTION  AND  SPEED 
(FROM  HOURLY  OBSERVATIONS) 


SURFACE  WINDS 


13717 


ITATK/N 


MYRTLE  BEACH  AFB  SOUTH  CAROLINA 


STATION  NANI 


43-47/49-7? 


ALL  WEATHER 

CUIt 


MAY 


MONTH 

1200-1 “00 
NON  It  (LIT.) 


SPEED 

(KNTS) 

DIR. 

1.3  4.6 

7-10  11  *  16 

N 

.3  1.2 

1  •  b  •  4 

NNE 

.2  .4 

1.5  .  *> 

NE 

.2  .4 

1.0  .6 

ENE 

•  P 

TT2  1.2 

E 

» d  1*2 

37?  177 

ESE 

.1  2.0 

5.6  1.1 

SE 

.2  2.0 

575  1.2 

SSE 

2.1 

S73  2,6 

S 

.1  1.7 

11.2  7,9 

ssw 

"  .0  .6 

1.6  6.1 

sw 

.0  .5 

r73  27T 

wsw 

.1  .3 

1.2  .7 

w 

.3  1.1 

2.3  .9 

WNW 

.4  1.1 

1.4  1.2 

NW 

.2  .7 

1.1  .5 

NNW 

.3  .6 

1.3  .4 

VARIL 

CALM 

2.91  16.2  48.9  29.01  2  -  2 1  .1 


TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS 


100. 0|  9.5 
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2 

DATA  PROCESSING  BRANCH 
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AIR  WEATHER  SERVICF/MAC 

PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  WIND 

SURFACE  WINDS 

i 

DIRECTION  AND  SPEED 

( 

(FROM  HOURLY  OBSERVATIONS) 

13717  MYRTLE  BEACH 

AFB  SOUTH  CAROLINA 

43-47,49-7? 

'.AY 

STATION 

STATION  NAME 

mss 

MONTft 

{ 

aLL  r-FATHER 

CUM 

1 B00-2000 

HOUIS  (L.S.T.) 

USAFETAC  0-8-5  («.  A)  PMVIOUS  COITIONS  Of  THIS  IO*M  ARC  OlSOtUt 
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r%M 

Utff 


-vt> 
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2 

? 


c 

t 

c 

c 

i 
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OATA  PRDCfcSS ING  BRANCH 
FTAC/USAF 

AIR  WEATHER  SER'/ICF/MAC 


PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  WIND 
DIRECTION  AND  SPEED 
(FROM  HOURLY  OBSERVATIONS) 


13717 


MYRTLE  BEACH  AFB  SOUTH  CAROLINA 


43-47, 49-72 


SURFACE  WINDS 


HAY 


STATION  NAME 


ALL  WEATHER 


Kin 

B 

7  •  10 

11  -  16 

17  -  21 

22  -  27 

28  -  33 

34  -  40 

41  •  47 

48  -  55 

>56 

B 

MEAN 

WIND 

SPEED 

N 

'imm 

i.i 

•  5 

.i 

2.8 

■EBB 

■h 

i.i 

.7 

•  4 

3.0 

■EBB 

NE 

.7 

1.8 

1.1 

.5 

.1 

■KB3 

mm 

ENE 

.6 

.9 

1.1 

.5 

3.1 

6.8 

E 

1.5 

2.0 

2.0 

.5 

.1 

5.9 

goBQV] 

ESE 

.8 

1.5 

1.1 

.1 

.1 

wmm 

6.1 

SE 

1.4 

1.8 

1.1 

VSZC*  SI 

■BE 

5.0 

SbE 

1.1 

2.1 

1.1 

.3 

■  ■ 

■BE 

■ffi 

S 

m&B 

■HE 

—B 

9.0 

HE) 

ssw 

S5u3j 

5.1 

■HE 

■RE 

.0 

11.6 

ME 

— 

HOB 

5.1 

m 

•  9 

12.7 

[U 

■ffffE! 

1.3 

■BE 

IBDSi 

.5 

— 

6.0 

w 

.7 

2.0 

.4 

.1 

mmm 

KZE 

1 

■EEOHi 

.6 

.7 

.4 

.1 

ERE 

NW 

.5 

.3 

.2 

B 1;  BH0 

1.0 

NNW 

.6 

.4 

.3 

.1 

1.4 

KKj 

VARBl 

CALM 

X 

X 

X 

x 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

x 

22.4 

18.8 

31.6 

21.4 

mm 

.3 

.  _ 

100.0 

mm\ 
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SURFACE  WINDS 

DIRECTION  AND  SPEED 

(FROM  HOURLY  OBSERVATIONS) 

13717  MYRTLE  BHaCH 

AFB  SOUTH  CAKfJLIflA 

43-47/ 49-72 

JUN 

STATION 

STATION  MANS 

TIASS 

MONTH 

ALL  WFaTHFK 

CUM 

G000-02G0 

NOUBS  ( L.S.T  ) 

USAFEIAC  0  8-5  (OL  A)  MIVlOUS  COITIONS  Of  THIS  IOSM  ASf  OOSOllII 
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data  processing  branch 

ETAC/USAE 
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U  $  AIR  FORCE 
ENVIRONMENTAL  TECHNICAL 
APPLICATIONS  CENTER 


PART  D 


CEILING  VERSUS  VISIBILITY 


Thio  summary  is  a  bivariate  percentage  frequency  distribution  by  classes  of  ceiling  from  zero  to  equal  to  or 
greater  than  20,000  feet  and  as  a  separate  class  ’'no  ceiling",  versus  visibility  in  16  classes  from  zero  to 
equal  to  or  greater  than  10  miles.  Data  are  derived  from  hourly  observations,  and  three  sets  of  tables  are 
presented  as  follows: 

1.  Annual  -  till  years  and  all  hours  combined 

2.  By  month  -  all  years  and  all  hours  combined 

3.  By  month  -  by  standard  3-hour  groupB 

Due  to  the  cumulative  nature  of  this  presentation,  it  is  possible  to  determine  the  percentage  frequency  of 
occurrence  for  any  given  limit  of  ceiling  or  visibility  separately,  or  in  combination  of  ceiling  and  visi¬ 
bility.  The  totals  progress  to  the  right  and  downward.  Ceiling  may  be  determined  independently  by  re¬ 
ferring  to  totals  in  the  extreme  right  hand  column.  Also,  visibility  may  be  determined  independently  by 
reference  to  the  horizontal  row  of  totals  at  the  bottom  of  the  page.  The  percentage  frequency  for  which  the 
station  was  meeting  or  exceeding  any  given  set  of  minima  may  be  determined  from  the  figure  at  the  intersection 
of  the  appropriate  ceiling  column  and  visibility  row.  Several  examples  in  the  use  of  these  tables  are  shown 
on  pages  2  and  3  below. 

U.  S.  Weather  Bureau  and  Navy  stations  did  not  report  ceilings  within  the  range  10,000  feet  end  higher  prior  to 
January  19**9.  Summaries  prepared  from  data  for  these  stations  using  the  earlier  period  and  data  subsequent 
to  January  1949  will  be  modified  to  limit  ceilings  to  10,000  feet.  Short  period:,  of  record  prior  to  1949 
for  these  stations  will  be  eliminated  from  the  summary.  For  Air  Force  stations,  the  "no  ceiling"  category 
includes  clear  and  scattered  conditions,  and  ceilings  above  20,000  feet  for  period  through  June  1948. 

Beginning  in  July  1948  for  Air  Force  stations  and  January  1949  for  JSWB  and  U.  S.  Navy  stations  the  "it? 
ceiling"  category  consists  of  observations  with  less  than  6/10  total  shy  cover  and  those  cases  where  total 
sky  cover  is  6/10  or  more,  but  not  more  than  1/2  of  the  sky  cover  is  opaque. 

Beginning  in  J  luary  1968,  METAR  stations  report  visibilities  to  6  miles  and  then  greater  than  6  miles. 

Thus,  for  METAR  stations,  the  category  equal  to  or  greater  than  10  miles  is  not  printed  in  the  tables, 
unless  the  summary  was  for  a  period  ending  before  January  1968. 
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EXAMPLES  FOR  USE  OF  CEILING  VERSUS  VISIBILITO  TABLES  IN  THIS  TABULATION 


Read  celling  values  Independently  of  visibility  under  column  at  right  headed  >  0. 

For  instance,  from  the  table:  Celling  >  1500  feet  -  92.6$. 

Ceiling  >  500  feet  -  98.1$. 

Read  visibilities  independently  of  ceilings  on  bottom  line  opposite  >  0.  From  the  table: 
Visibility  >  3  miles  -  95.^. 

Visibility  >  2  miles  -  96.9$. 

Visibility  >  1  mile  •  98.  3$. 

To  obtain  combinations  of  ceiling  with  visibility,  read  figure  at  intersection  of  the 
two  categories;  i.e.:  Ceiling  >  1500  feet  with  visibility  >  3  miles  -  91.0$ . 
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ADDITIONAL  EXAMPLES 


EXAMPLE  #  4  Values  below  mlniraums  stated  la  the  table  may  be  obtained  by  subtracting  the  value  given 
In  the  table  from  100$. 

Thus,  to  obtain  the  percentage  of  observations  with  celling  <  1500  feet  and/or  visibility 
<  3  miles,  subtract  the  value  read  from  the  table  at  the  intersection,  which  is  91.0, 
from  100.0.  The  answer  9*0  is  the  percentage  of  observations  with  ceiling  <  1500  feet 
and/or  visibility  <  3  miles. 

Likewise,  the  percentage  of  observations  with  ceiling  <  500  feet  and/or  visibility  <  1 
mile  is  2.6,  obtained  by  subtracting  97.4  from  100.0. 

EXAMPLE  #5  To  find  the  percentage  of  observations  falling  within  the  two  categories  given  in  example 
above,  subtract  the  value  read  from  the  table  for  the  first  set  of  limits  from  the  value 
in  the  table  for  the  second  set  of  limits.  The  difference  will  be  the  percentage  of 
observations  meeting  the  lower  set  of  limits,  but  not  meeting  the  higher  set  of  limits. 

The  value  91-0  read  from  the  table  at  the  intersection  of  >  1500  feet  with  >  3  miles, 
subtracted  from  97*4  read  from  the  table  at  the  intersection  of  >  500  feet  with  >  1  mile 
is  equal  to  6.4$.  ThU3j  6.4  percent  of  the  observations  meet  the  criteria:  "celling  > 
500  feet  with  visibility  >  1  mile,  but  <  3  miles;  or  ceiling  >  500  feet,  but  <  1500  feet 
with  visibility  >  1  mile."" 

Since  these  tabulations  are  prepared  in  several  ways  Including  by  month,  by  3-hour  groups  it  is  possible 
to  determine  diurnal  variations  of  ceiling  and  visibility  limits  as  well  as  probabilities  of  various 
ceiling-visibility  combinations. 
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S’AllON  *TAT.ONNAW$  VtA?$ 


ALL 


PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE 
(FROM  HOURLY  OBSERVATIONS) 


CLUING 

(FEET) 

VISIBILITY  (STATUTE  MILES) 

1 

>  10 

>6 

>  5 

>  4 

>  3 

>  21* 

>  2 

>]'/} 

>  U4 

>  1 

>  »/- 

>  ii 

2  '/? 

>5/16 

>  V* 

>  o 

NO  CEILING 

>  20000 

22.0 

24.9 

52.1 

59.0 

54.8 

62.0 

56.2 

63.5 

57.1 

64.6 

57.3 

64.8 

57.7 

65.3 

57.9 

65.5 

57.9 

65.5 

58.2 

65.6 

58.3 

65.9 

58.3 

65.9 

58.5 

66.1 

58.6 

66.2 

58.7 

66.4 

58.9 

66.5 

>  18000 
>  16000 

25.0 

25.1 

59.4 

59.7 

62.4 

62.8 

64.0 

64.4 

65.1 

65.5 

65.2 

65.6 

65.7 

66.1 

65.9 

66.3 

66.0 

66.4 

66.2 
66 . 6 

66.4 
66  •  8 

66.4 

66.8 

66.6 

67.0 

66.6 

67.0 

66.8 

67.2 

67.0 
67'.  4 

>  U000 

>  12000 

25.6 

26.4 

61.1 

63.2 

64.2 

66.5 

65.8 

68.2 

67.0 

69.4 

67.1 

69.5 

67.6 

70.0 

67.8 

70.2 

67.8 

70.3 

68.1 

70.5 

68.3 

70.7 

68.3 
70. 7i 

68.5 

70.9 

68.5 

71.0 

68.7 

71.1 

68.9 

71.3 

<  10000 
>  9000 

27.2 

27.4 

65.9 

66.6 

69.4 

70.1 

71.1 

71.9 

72.4 

73.2 

72.5 

73.3 

73.0 

73.8 

73.2 

74.0 

73.3 

74.1 

73.6 

74.4 

73.7 

74.5 

73.7 

74.6 

73.9 

74.8 

74.0 

74.8 

74.2 

75.0 

74.4 

75.2 

>  8000 
>  7000 

27.8 

28.1 

68.4 

69.7 

72.1 

73.5, 

73.9 

75.4 

75.2 

76.7 

75.3 

74.9 

75.9 

77.4 

76.1 

77.7 

76.2 

77.7 

76.4 

78.0 

76.6 

78.2 

76.6 

78.2 

76.0 

78.4 

76.9 

78.4 

77.1 

78.6 

77.3 

78.8 

a  6000 
>  5000 

28.4 

28.8 

70.0 

72.2 

74.7 

76.2 

76.6 

78.2 

78.0 

79.7 

70.2 

79.9 

78.8 

80.5 

79.0 

00.7 

79.0 

80.7 

79.3 

81.0 

79.5 

81.2 

79.5 

81.2 

79.7 

81.4 

79.8 

31.5 

80.0 

81.7 

80.2 

81.9 

>  4500 

>  4000 

28.9 

29.2 

72.6 

73.8 

76.7 

78.0 

78,7 

80.1 

80.2 

81.6 

80,3 

81.8 

81.0 

82.4 

81.2 

82.6 

81.2 

82.7 

81.6 

83.0 

81.7 

83.2 

01.7 

83.2 

81.9 

83.4 

82.0 

83.5 

82.2 

83.7 

82.4 

83.9 

2  3500 
>  3000 

29.5 

29.9 

74.6 

75.7 

78.9 

80.1 

81.0 

82.4 

82.5 

84.0 

02.7 

84.2 

83.4 

84.8 

83.6 

85.1 

83.7 

85.2 

84.0 

85.5 

C4.2 

85.7 

84.2 

85.7 

84.4 

85.9 

84.5 

86.0 

84.7 

86.1 

84.9 

86.4 

>  2500 

>  2000 

30.2 

30.5 

76.7 

78.1 

81.3 

82.8 

83.6 

85.3 

85.2 

87.0 

85.5 

37.2 

86*2 

86.0 

86.4 

88.3 

86.5 

88.3 

86.8 

88.7 

87.0 

88.9 

87.0 

88.9 

87.2 

89.1 

87.3 

89.2 

87.5 

89.4 

87.7 

89.6 

>  1800 
>  1500 

30.6 

30.8 

78.5 

79.4 

83.2 

84.3 

85.7 

86.8 

87.4 

88.7 

87.7 

88.9 

88.4 

89.7 

88.7 

90.0 

88.8 

90.1 

89.1 

90.5 

89.3 

90.6 

89.3 

90.7 

89.5 

90.9 

89.6 

90.9 

89.8 

91.1 

90,0 

91.3 

>  1200 
>  1000 

31.0 

31.1 

80.3 

81.0 

85.4 

36.2 

88.0 

89.0 

90.0 

91.1 

90.2 

91.3 

91.1 

92.2 

9)  .4 
92.6 

91.4 

92.6 

91.8 

93.1 

92.0 

93.3 

92.0 

93.3 

92.3 

93.5 

92.3 

93.6 

92.5 

93.8 

92.7 

94.0 

>  900 

>  800 

31.1 

31.1 

81.3 

81.6 

86.5 

87.0 

89,3 

89,9 

91.4 

92.1 

91.7 

92.3 

92.7 

93.3 

93.0 

93.7 

93.1 

93.8 

93.5 

94.2 

93.7 

94.5 

93.7 

94.5 

94.0 

94.7 

94.0 

94.8 

94.2 

95.0 

94.4 

95.2 

>  700 

>  600 

31.2 

31.2 

81.8 

82.1 

87.3 

87.7 

90.3 

90.8 

92.6 

93.2 

92.9 

93.5 

94.0 

94.6 

94,3 

95.1 

94.4 

95.2 

94.9 

95.6 

v5. 1 
95.9 

95.1 

95.9 

95.4 

96.1 

95.4 

90.2 

95.6 

96.4 

95.6 

96.6 

>  500 

>  400 

31.2 

31.2 

82.3 

82.4 

88.0 

88.2 

91,2 

91.5 

93.7 

94.1 

94.1 

94.5 

95.3 

95.9 

95.8 

96,4 

95.9 

96.5 

96.5 

97.1 

96.7 

97.4 

96.7 

97.4 

97.0 

97.7 

97.1 

97.8 

97.3 

98.0 

97.5 

98.2 

>  300 

>  200 

31.2 

31.2 

82.5 

82.5 

88.3 

88.3 

91.6 

91.6 

94.3 

94.4 

94.8 

94.8 

96.3 

96.4 

96.9 

97.1 

97.0 

97.2 

97.7 

98.0 

98.0 

98.3 

98.0 

98.4 

98.3 

98.7 

98.4 

98.8 

98.6 

99.1 

98.8 

99.3 

2  100 
>  0 

31.2 

31.2 

82.5 

82.5 

88.3 

88.3 

91.6 

91.6 

94.4 

94.4 

94.9 

94.9 

96.4 
9ft. 4 

97.1 

97.1 

97,- 3 
97.3 

98.0 
98. r 

98.4 

98.4 

98.5 

98.5 

98.9 

98.9 

99.0 

99,0 

99.4 

99.4 

99.7 
100. 0 
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STATON  STATION  NAVE  *E*K 


-JAN 

MONTH 
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(  • 
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s 
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c 


PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE 
(FROM  HOURLY  OBSERVATIONS) 


ALL 

HOURS  US?  I 


CEILING 

(fEET) 

VISIBILITY  (STATUTE  MiLES) 

>  10 

>  6 

>  5 

>  A 

— 

>  3 

>  7  Vi 

>  7 

>  ]'/2 

>  in 

>  1 

> 

>  S/f 

>  A 

>5/16 

>  '/« 

I 

>  0 

NO  CFIUNG 

18.9 

44.6 

47.0 

48.3 

49.3 

49.4 

49.9 

50.1 

50.1 

50.4 

50.6 

50.6 

50.9 

50.9 

51.0 

51.2 

> 

20000 

21.3 

50.0 

52.7 

54.1 

55.1 

55.2 

55.8 

56.0 

56.0 

56.3 

56.5 

56.5 

56.8 

56.9 

57.0 

57.2 

> 

18000 

21.4 

50.4 

53.1 

54.5 

55.5 

55.7 

56.2 

56.4 

56.5 

56.7 

56.9 

56.9 

57.2 

57.3 

57.4 

57.6 

> 

16000 

21.4 

50.7 

53.4 

54.fi 

55.9 

56.0 

56.6 

56.8 

56.8 

57.1 

57.2 

57.3 

57.6 

57.6 

57.7 

57.9 

> 

14000 

22.0 

51.9 

54.7 

56.1 

57.2 

57.3 

57.9 

58.1 

58.1 

58.4 

58.6 

58.6 

58.9 

58.9 

59.0 

59.3 

> 

12000 

22.4 

53.6 

56.5 

57.9 

59.0 

59.2 

59.8 

60.0 

60.0 

60.3 

60.4 

60.5 

60.8 

60.8 

60.9 

61.2 

> 

10000 

23.2 

56.1 

59.1 

60.6 

61.7 

61.8 

62.4 

62.6 

62.7 

63.0 

63.1 

63.1 

63.5 

63.5 

63.6 

63.9 

> 

9000 

23.4 

56.3 

59.8 

61.3 

62.4 

62.6 

63.2 

63.4 

63.4 

63.7 

63.9 

63.9 

64.2 

64.3 

64.4 

64.6 

> 

8000 

23.9 

58.4 

61.6 

63,2 

64.4 

64.6 

65.2 

65.4 

65.5 

65.8 

65.9 

65.9 

66.3 

66.3 

66.4 

66.7 

> 

7000 

24.4 

60.5 

63.9 

65.5 

66.8 

67.0 

67.6 

67.8 

67.9 

68.2 

68.4 

68.4 

68,7 

68.8 

66,9 

£9*1 

> 

6000 

25.0 

62.6 

06. 2 

67.9 

69.2 

69.4 

70.0 

1 0.2 

70.3 

70.6 

70.6 

70.8 

71.1 

71.2 

71.3 

71.5 

> 

5000 

25.5 

64.8 

68  •  6 

70.5 

71.8 

72.0 

_I2 L.7 

73.0 

73.0 

73.4 

_73.6 

73.6 

73.? 

74.0 

74.1 

74.3 

> 

4500 

25.8 

65.3 

69.2 

71.1 

72.5 

72.7 

73.4 

73.7 

73.7 

74.1 

74 .3 

74.3 

74.6 

74.7 

74.8 

75.1 

> 

4000 

26.0 

66.6 

70.5 

72.5 

73.9 

74.1 

74.9 

75.2 

75.2 

75.6 

75.8 

75.8 

76.2 

76.2 

76.4 

76.6 

> 

3500 

26.3 

67.4 

71.5 

73.5 

75.0 

75.2 

76.0 

76.3 

76.3 

76.7 

76.9 

76.9 

77.3 

77.3 

77.4 

77.7 

> 

3000 

26.5 

68.4 

72.6 

74.7 

76.3 

76.5 

77.3 

77.6 

77.6 

78.0 

78.2 

78.2 

78.6 

78.7 

78.8 

79.L 

> 

2500 

26.7 

69.4 

73.9 

76.1 

77.7 

78.0 

70.8 

79.1 

79.1 

79.5 

79.8 

79.8 

80.2 

80.2 

80.4 

80.6 

2000 

26.9 

70.8 

75.4 

77.8 

79.6 

79.8 

80.7 

81.1 

81.1 

81.5 

81.7 

81.7 

82.1 

82.2 

82.3 

82.6 

> 

1800 

27.1 

71.1 

75.8 

78,2 

80.0 

80.3 

81.2 

01.5 

81.6 

82.0 

82.2 

82.2 

82.6 

82.7 

82.8 

83.1 

> 

1500 

27.3 

72.0 

76.8 

79.3 

81.2 

81.5 

82.5 

82.8 

82 .9j 

83.3 

83.5 

83.6 

83.9 

84.0 

84.1 

84.4 

> 

1200 

27.3 

73.1 

78.1 

80.6 

82.7 

82.9 

84.0 

84.4 

84.4 

84.9 

85.1 

65.1 

85.5 

85.6 

85.7 

86.0 

> 

1000 

27.4 

73.9 

79.1 

81.9 

84.1 

84.4 

85.5 

05.9 

86.0 

86.5 

86.7 

86.7 

87.1 

87.3 

87.6 

2 

900 

27.4 

74.2 

79.6 

82.4 

84.7 

85.1 

86.3 

86.7 

86.7 

87.2 

87.5 

87.5 

87.9 

88.0 

88.1 

88.4 

> 

800 

27.5 

74.7 

80.2 

83.2 

85.6 

86.0 

87.3 

87.7 

87.8 

88.4 

86.6 

08.6 

89.0 

89.1 

89.3 

89.5 

> 

700 

27.5 

75.1 

80.8 

83.9 

86.5 

86.9 

88.3 

88.8 

88.9 

89.5 

89.7 

89.8 

90.2 

90.2 

90.4 

90.7 

> 

600 

27.5 

75.5 

81.3 

84. 6 

87.5 

88.0 

89.6 

90.2 

90.3 

90.9 

91.2 

91.3 

91.7 

91.8 

91.9 

92.2 

2 

500 

27.5 

75.9 

31.9 

85.5 

88.7 

89.3 

91.1 

91.9 

92.0 

92.7 

93.1 

93.1 

93,6 

93.6 

93.8 

94.1 

> 

400 

27.5 

76.1 

82.3 

86.1 

89.5 

90.2 

92.4 

93.3 

93.5 

94.4 

94.8 

94.8 

95.3 

95.4 

95.5 

95.8 

> 

300 

27,5 

76.2 

82.5 

86.4 

90.0 

90,8 

93.2 

94.3 

94.6 

95.6 

96.1 

96.1 

96.7 

96.8 

97.0 

97.3 

> 

200 

27.5 

76.2 

82.6 

86.5 

90.2 

91.0 

93.6 

94.9 

95.2 

96.4 

97.1 

97.1 

97.8 

97.9 

98.3 

98.6 

> 

100 

27.5 

76.2 

82.6 

86,5 

90.2 

91.0 

93.7 

95.0 

95.3 

96.5 

97.3 

97.3 

98.1 

98.3 

98.8 

99.3 

> 

0 

27.5 

76.2 

82.6 

86.5 

90.2 

91.0 

93.7 

95.0 

95.3 

96.6 

97.3 

97.3 

98.2 

93.4 

99.0 

100.0 

N 
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FEB 


PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE 
(FROM  HOURLY  OBSERVATIONS) 


MONTH 

ALL 


o  _ 

IS 

u  “ 

VISIBILITY  (STATUTE  MILES) 

>  10 

>6 

>5 

>  4 

>  3 

>  VA 

>2 

>  v/i 

>  P/i 

>  1 

> 

>  V. 

> 

>5/16 

>  '/. 

>  o 

NO  CEIUNG 
>  20000 

18.1 

20.3 

47.3 

52.3 

49.9 

55.8 

51.3 

57.4 

52.4 

58.5 

52.5 

58.7 

52.9 

59.1 

53.0 

59.3 

53.0 

59.3 

53.3 

59.7 

53.5 

59.8 

53.5 

59.8 

53.7 

60.1 

53.8 

60.2 

53.9 

60.3 

54.1 

60.5 

> 

18000 

20.4 

53.4 

56.4 

58.0 

59.1 

597? 

59.7 

59.9 

59.9 

60.3 

60  -.4 

60.4 

60.7 

60.8 

60.9 

61.1 

> 

16000 

20.4 

53.8 

56.9 

58.5 

59.6 

59.7 

60.2 

60.3 

60.4 

60.7 

60.9 

60.9 

61.2 

61.3 

61.4 

61.6 

> 

14000 

20.6 

54.9 

58.0 

59.6 

60.8 

60.9 

61.3 

61.5 

61.6 

61.9 

62.0 

62.1 

62.4 

62.4 

62.5 

62.8 

> 

12000 

21.2 

56. 0 

60.0 

61.7 

62.9 

63.0 

63.5 

63.6 

63.7 

64.1 

64.2 

64.2 

64.5 

64.6 

64.7 

64.9 

> 

IC000 

21.9 

59.2 

62.6 

64.3 

65.6 

65.8 

66.2 

66.4 

66.5 

66.8 

67.0 

67.0 

67.3 

67.4 

67.5 

67.7 

* 

2000 

22.1 

59.8 

63.3 

65.1 

66.4 

66.6 

67.1 

67.2 

67.3 

67.7 

67.8 

67.8 

68.1 

68.2 

68. 3 

68.5 

> 

8000 

22.5 

61.6 

65.3 

67.1 

68.5 

68.7 

69.2 

69.4 

69.4 

69.8 

70.0 

70.0 

70.3 

70.3 

70.5 

70.7 

> 

7000 

22. B 

62.9 

66.7 

68.6 

70.1 

70.2 

70.8 

71.0 

71.0 

71.4 

71.6 

71. ft. 

_  71 ,9 

71.9 

72.1 

72.3 

> 

6000 

23.1 

64.2 

68.2 

70.2 

71.8 

71.9 

72.5 

72.7 

72.8 

73.2 

73.3 

[“73.4 

73.7 

73.7 

73.9 

74.1 

> 

WOO 

23.5 

66.0 

70.1 

72.3 

73.9 

74.1 

74.7 

75.0 

75.0, 

75.4 

75.6 

75.6 

75.9 

76.0 

76.1 

76.4 

> 

J500 

23.7 

66.7 

70.9 

73.1 

74.7 

74.9 

75.5 

75.3 

75.9 

76.3 

76.4 

76.5 

76.8 

76.8 

77.0 

77.2 

> 

4000 

24.0 

68.1 

72.5 

74.8 

76.6 

76.8 

77.5 

77.7 

77.8 

78.2 

78.4 

78.4 

78.7 

78.8 

78.9 

79.2 

> 

3500 

24.4 

69.2 

73.6 

76.0 

77.9 

78.0 

70.7 

79.0 

79.1 

79.6 

79.7 

79.7 

80.1 

80.1 

80.3 

80.5 

> 

3000 

24.7 

70.4 

75.1 

77.6 

79.5 

79.7 

80.4 

80.7 

80.8 

81.3 

81.4 

81.5 

81.8 

81.9 

82.0 

82.3 

> 

2500 

24.9 

71.4 

76.2 

78.8 

80.8 

81.0 

81.9 

82.2 

82.2 

82.7 

82.9 

82.9 

83.2 

83.3 

83.5 

83.7 

7000 

25.1 

72.7j 

77.7 

80.4 

02.6 

02.8 

83.7 

84.0 

84.1 

84.6 

84.8 

64.8 

85.2 

35.2 

85.4 

85.6 

> 

1800 

25.2 

73.0 

78.1 

80.8 

63.0 

83.2 

84.1 

84.5 

84.6 

85.0 

85.2 

85.3 

85.6 

85.7 

85.8 

86.1 

> 

1500 

25.3 

73.9 

79.2 

62.0 

34.3 

84.6 

85.5 

85.9 

86.0 

86.5 

86.6 

86.7 

87.0 

87.1 

87.2 

87.5 

> 

1200 

25.4 

74.6 

80.1 

83.0 

85.5 

85.7 

86.7 

87.1 

87.2 

87.7 

87.9 

87.9 

88.3 

88.3 

88.5 

88.0 

1000 

25.5 

75.6 

81.2 

84.3 

86.8 

87.1 

88.2 

88.6 

8B.7 

39.3 

89.4 

89.5 

89.8 

89.9 

90.1 

90.3 

> 

900 

25.5 

75.0 

81.5 

84.7 

87.3 

87.6 

88.7 

89.1 

89.2 

89.8 

90.0 

90.0 

90.4 

90.4 

90.6 

90.9 

800 

25.5 

76.1 

81.9 

85.2 

87.9 

88.3 

89.5 

89.9 

90.0 

90.6 

90.9 

90.9 

91.3 

91.3 

91.5 

91.8 

> 

700 

25.5 

76.4 

82.4 

85.8 

88.7 

89.0 

90.3 

90.8 

90.9 

91.5 

91.7 

91.8 

92.2 

92.2 

92.4 

92.7 

> 

600 

25.5 

76.7 

82.9 

86.6 

89.5 

89.9 

91.3 

91.9 

92.0 

92.7 

92.9 

93.0 

93.3 

93.4 

93.6 

93.8 

> 

500 

25.5 

77.0 

83.3 

87.2 

90.3 

90.7 

92.4 

93.0 

93.2 

93.9 

94.2 

94.3 

94.7 

94.7 

94.9 

95.2 

> 

400 

25.5 

77.2 

83.6 

87.6 

90.9 

91.4 

93.2 

93.9 

94.2 

95.0 

95.4 

95.4 

95.9 

95.9 

96.1 

96.4 

> 

300 

25.5 

77.2 

83.7 

87,8 

91,2 

91.8 

94.0 

94.8 

95.0 

96,1 

96.5 

96.5 

97.0 

97.1 

97.4 

97.7 

> 

200 

25.5 

77.3 

83.8 

87.8 

91.3 

91.9 

94.2 

95.2 

95.5 

96.8 

97.3 

97.4 

98.0 

98.0 

98.4 

98.8 

> 

100 

25.5 

77.3 

83.8 

87.8 

91.3 

91.9 

94.3 

95.2 

95.6 

96.9 

97.5 

97.6 

98.3 

98.4 

99.0 

99.5 

> 

0 

25.5 

77.3 

83.8 

87.8 

91.3 

91.9 

94.3 

95.2 

95.6 

96.9 

97.5 

97.6 

98.3 

98.5 

99.1 

100.0 

USAFETAC  «« 
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MYRTLE  BEACH  AFB  SOUTH  CAROLINA 

STATION  NAMf 


43-47a49-72 


MAR 


PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE 
(FROM  HOURLY  OBSERVATIONS) 


w  OnTf* 

ALL 


CEILING 

VISI8IUTY  (STATUTE  MILES) 

(FEET) 

>  TO 

>  6 

>  5 

>.  4 

>  i 

>  V/t 

>  ? 

>  I'/l 

>  1% 

2  1 

>  V. 

>  v, 

> 

>5/16 

>  % 

>  o 

NO  CEUING 

21. a 

50.3 

52.3 

53.6 

54.4 

54.5 

54.9 

55.1 

55.1 

55.3 

55.5 

55.5 

55.6 

55.6 

55.9 

56.1 

>  20000 

24.4 

56.5 

58.9 

60.3 

61.2 

61.4 

61.8 

62.0 

62.0 

62.2 

62.4 

62.4 

62.6 

62.6 

62.8 

63.0 

>  18000 

24.5 

56.9 

59.3 

60.8 

61.7 

61.8 

62.2 

62.4 

62.5 

62.7 

62.9 

62.9 

63.0 

63.1 

63.3 

63.5 

>  16000 

24.6 

57.2 

59.6 

61.0 

62.0 

62.1 

62.5 

62.7 

62.7 

63.0 

63.1 

63.2 

63.3 

63.4 

63.6 

63.8 

>  U000 

25.0 

58.4 

60.9 

62.4 

63.3 

63.5 

63.9 

64.1 

64.1 

64.4 

64.5 

64.6 

64.7 

64.7 

65.0 

65.2 

>  12000 

25.5 

60.0 

62.7 

64.3 

65.2 

65.4 

65.8 

66.0 

66.0 

66.3 

66.5 

66.5 

66.6 

66.7 

66.9 

67.1 

>  10000 

26.3 

62.1 

65.0 

66  •  6 

67.6 

67.7 

68.2 

68.4 

68.4 

68.7 

68.8 

68.9 

69.0 

69.1 

69.3 

69.5 

>  9000 

26.5 

63.1 

66.0 

67.6 

68.7 

68.8 

69.2 

69.5 

69.5 

69.8 

69.9 

70.0 

70.1 

70.1 

7C.4 

70.6 

>  8000 

27.0 

64.8 

67.9 

69.6 

70.7 

70.8 

71.3 

71.5 

71.5 

71.8 

72.0 

72.0 

72.1 

72.2 

72.4 

72.6 

>  7000 

27.2 

66.1 

69.2 

71.0 

72.2 

72.3 

72.8 

73.0 

73.1 

73.3 

73.5 

73.5 

73.7 

73.7 

73.9 

74.2 

>  6000 

27.5 

67.3 

70.5 

72.4 

73.6 

73.7 

74.2 

74.5 

74.5 

74.8 

75.0 

75.0 

75.2 

75.2 

75.5 

75.7 

>  WOO 

27.9 

69.1 

72.5 

74.4 

75.7 

75.9 

76.4 

76.7 

76.7 

77.0 

77.2 

77.? 

77.4 

77.5 

77.7 

77.9 

>  4500 

27.9 

69.5 

72.9 

74.9 

76.2 

76.4 

77.0 

77.2 

77.3 

77.6 

77.0 

77. n 

78.0 

78.0 

78.2 

78.5 

>  4000 

28.3 

70.9 

74.6 

76.6 

73.0 

78.2 

78.8 

79.1 

79.2 

79.5 

79.7 

79.7 

79.9 

79.9 

80.1 

80.4 

>  3500 

28.5 

71.6 

75.5 

77.6 

79.1 

79.3 

79.9 

80.2 

80.3 

80.6 

80.8 

80.8 

81.0 

81.0 

81.3 

81.5 

>  3000 

28.8 

72.7 

76.7 

79.0 

80.5 

80.7 

81.4 

81.7 

81.8 

82.1 

82.3 

82.3 

82.5 

82.6 

82.8 

83.0 

>  2500 

2970 

■^73.6 

7T7S 

60.2 

81.8 

82.0 

82.8 

83.1 

83.1 

83.5 

83.7 

83.7 

83.9 

84.0 

84.2 

84.4 

>  2000 

29.2 

74.7 

79.0 

81.6 

83.3 

83.6 

84.4 

84.8 

84.9 

85.3 

85.5 

85.5 

85.7 

85.8 

86.0 

86.2 

>  1800 

29.3 

75. G 

79.3 

82.0 

83.7 

84.0 

84.8 

85.2 

85.3 

85.7 

85.9 

86.0 

86.1 

86.2 

86.5 

86.7 

>  1500 

29.4 

75.7 

80.1 

82.9 

84.9 

85.1 

86.1 

86.4 

06.5 

87.0 

87.2 

87.3 

87.4 

87.5 

87.7 

88.0 

>  1200 

29.5 

76.4 

81.1 

fa  4  •  0 

86.1 

06.4 

87.4 

87.8 

87.9 

88.4 

86.6 

88.7 

88.8 

88.9 

89.2 

89.4 

>  1000 

29.6 

77.1 

82.0 

85.0 

87.2 

87.6 

88.7 

89.1 

89.2 

89.7 

90.0 

90.0 

90.2 

90.3 

90.5 

90.7 

a  900 

29.7 

77.3 

82.3 

85.3 

87.7 

88.0 

89.1 

89.6 

89.7 

90.3 

90.5 

90.6 

90.8 

90.8 

91.1 

91.3 

>  800 

29.7 

77.6 

82.7 

85.9 

88.4 

88.8 

90.0 

90.5 

90.6 

91.2 

91.5 

91.5 

91.7 

91.8 

92.0 

92.3 

>  700 

29.7 

77.9 

83.1 

86.4 

89.1 

89.4 

90.8 

91.4 

91.5 

92.1 

92.4 

92.4 

92.6 

92.7 

92.9 

93.2 

>  600 

29.7 

78.2 

83.5 

87.0 

89.8 

90.2 

91.8 

92.4 

92.5 

93.1 

93.4 

93.5 

93.7 

93.8 

94.0 

94.2 

>  500 

29.8 

78.4 

83.9 

87.5 

90.7 

91.1 

92.9 

93.6 

93.7 

94.4 

94.7 

94.8 

95.0 

95.1 

95.4 

95.6 

>  400 

29.8 

78.6 

84.3 

88.0 

91.4 

91.9 

93.9 

94.8 

94.9 

95.7 

96.1 

96.2 

96.4 

96.5 

96.8 

97.0 

>  300 

29.8 

78.7 

84.4 

88.3 

91.7 

92.3 

94.5 

95.6 

95.8 

96.7 

97.1 

97.2 

97.5 

97.7 

97.9 

98.2 

>  200 

29.8 

78.7 

84,4 

88.3 

91.0 

92.4 

94.6 

95.9 

96.1 

97.1 

97.7 

97.8 

98.2 

98.4 

98.7 

99.0 

>  100 

29.8 

78.7 

84.4 

88.3 

91.8 

92.4 

94.7 

95.9 

96.1 

97.2 

97.8 

97.9 

98.4 

98.6 

99.1 

99.5 

>  o 

29.8 

73.7 

84.4 

88.3 

91.8 

92.4 

94.7 

95.9 

96.1 

97.? 

97.8 

97.9 

98.4 

98.6 

99.1 

100.0 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS. 
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MYRTLE  BEACH  AFB  SOUTH  CAROLINA 
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STATION  NAVE 
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PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE 
(FROM  HOURLY  OBSERVATIONS) 


ALL 


CElUNG 

VISIBILITY  (STATUTE  MILES) 

(FEET) 

>  10 

>6 

>  5 

>4 

>  3 

>  r/i 

>  2 

>  )’/, 

>  1>/a 

>  1 

>  v« 

>  V. 

>  >/i 

>5/16 

>  '/« 

>  0 

NO  CEILING 

27.3 

57.4 

59.4 

60.3 

60.9 

60.9 

61.2 

61.4 

61.4 

61.6 

61.7 

61.7 

61.8 

61.9 

62.0 

62.1 

20000 

30.0 

63.6 

65.9 

66.9 

67.6 

67.7 

68.0 

68.2 

66.2 

68.4 

68.5 

68.5 

68.7 

68.7 

68.9 

69.0 

> 

18000 

30.2 

64.2 

66.4 

67.5 

68.1 

68.2 

68.5 

68.7 

68.8 

68.9 

69.1 

69.1 

69.2 

69.3 

69.4 

69.5 

> 

16000 

30.3 

64.6 

66.9 

67.9 

68.6 

68.7 

69.1 

69.2 

69.3 

69.4 

69.6 

69.6 

69.7 

69.8 

69.9 

70.0 

uooo 

30.9 

66.0 

68.3 

69.4 

70.1 

70.2 

70.5 

70.7 

70.7 

70.9 

71.0 

71.1 

71.2 

71.2 

71.4 

71.5 

> 

12000 

31.5 

68 . 0 

70.4 

71.5 

72.2 

72.3 

72.7 

72.9 

72.9 

73.1 

73.3 

73.3 

73.4 

73.4 

73.6 

73.7 

£ 

10000 

32.2 

70.4 

72.9 

74.1 

74.9 

75.0 

75.4 

75.6 

75.6 

75.8 

75.9 

75.9 

76.1 

76.1 

76.3 

76.4 

9000 

32.4 

71.2 

73.8 

75.0 

75.8 

75.9 

76.2 

76.4 

76.5 

76.7 

76.8 

76.8 

77.0 

77.0 

77.2 

77.3 

si 

8000 

32. B 

72.8 

75.6 

76.9 

77.7 

77.8 

78.2 

78.4 

78.5 

76.7 

78.8 

78.8 

79.0 

79.0 

79.2 

79.3 

> 

7000 

33.1 

74.0 

76.9 

78.2 

79.1 

79.2 

79.6 

79.8 

79.8 

80.0 

80.2 

80.2 

80.3 

80.4 

80.5 

80.7 

6000 

33.4 

75.0 

78.1 

79.5 

80.4 

80.5 

80.9 

81.2 

81.2 

81.4 

81.6 

31.6 

81.7 

81.8 

81.9 

82.1 

> 

5000 

33.8 

76.5 

79.7 

81.2 

82.3 

82.4 

82.8 

83.1 

83.1 

83.3 

83.5 

83.5 

83.6 

83.7 

83.8 

84.0 

> 

4500 

33.9 

76.9 

80.2 

81.7 

82.8 

82.9 

83.4 

83.6 

83.6 

33.8 

84.0 

84.0 

84.1 

84.2 

84.3 

84.5 

£ 

4000 

34.3 

70.1 

81.5 

83.1 

84.2 

04. 3 

84.8 

85.0 

85.1 

85.3 

85.5 

85.5 

85.6 

85.7 

85.8 

65.9 

3500 

34.6 

79.0 

82.4 

84.1 

85.3 

85. 4 

85.9 

86.1 

86.1 

86.4 

86.5 

86.5 

86.7 

86.7 

86.9 

87.0 

> 

3000 

35.0 

80.3 

83.9 

85.6 

86.9 

87.0 

87.5 

87.7 

87.8 

83.0 

88.2 

88.2 

88.3 

88.4 

88.5 

88.7 

£ 

2500 

35.3 

81.1 

84.9 

B6.7 

8B.0 

88.1 

88.6 

88.9 

88.9 

89.1 

89.3 

89.3 

89.4 

89.5 

89.6 

89.8 

> 

2000 

35.6 

82.4 

06 . 3 

88,3 

89.6 

89.8 

90.3 

90.6 

90.6 

90.9 

91.0 

91.0 

91.2 

91.2 

91.4 

91.5 

> 

1800 

35.7 

82.7 

06.7 

88.7 

90.0 

90.1 

90.7 

91.0 

91.0 

91.3 

91.4 

91.4 

91.6 

91.6 

91.8 

91.9 

> 

1500 

35.9 

83.6 

87.7 

89.7 

91.2 

91.3 

91.9 

92.2 

92.2 

92.5 

92.7 

92.7 

92.8 

92.9 

93.0 

93.2 

> 

1200 

36.1 

84.3 

88.5 

90.7 

92.2 

92.4 

93.0 

93.3 

93.4 

93.7 

93.8 

93.8 

94.0 

94.0 

94.2 

94.3 

> 

1000 

36.1 

84.9 

89.2 

91.5 

93.1 

93.3 

93.9 

94.3 

94.3 

94.6 

94.0 

94.8 

95.0 

95.0 

95.2 

95.3 

£ 

900 

36.2 

85.1 

89.5 

91.8 

93.5 

93.6 

94.3 

94.7 

94.7 

95.1 

95.2 

95.2 

95.4 

95.4 

95.6 

95.7 

> 

800 

36.2 

85.4 

89.8 

92.2 

94.0 

94.2 

94.9 

95.3 

95.3 

95.7 

95.9 

95.9 

96.1 

96.1 

96.3 

96.4 

> 

70 0 

36.2 

85.6 

90.2 

92.6 

94.4 

94.6 

95.4 

95.8 

95.9 

96.2 

9C.4 

96.4 

96.6 

96.7 

96.8 

97.0 

£ 

600 

36.3 

05.9 

90.5 

93.0 

94.9 

95.1 

95.9 

96.4 

96.4 

96.8 

97.0 

97.0 

97.2 

97.3 

97.4 

97.6 

> 

500 

36.3 

86.1 

90.8 

93.4 

95.4 

95.6 

96.5 

97.0 

97.0 

97.4 

97.7 

97.7 

97.8 

97.9 

98.0 

98.2 

£ 

400 

36.3 

86.1 

90.9 

93.5 

95.6 

95.9 

96.9 

97.4 

97.4 

97.9 

98.1 

98.1 

96.3 

98.3 

98.5 

98.6 

> 

300 

36.3 

86.2 

91.0 

93.6 

95.8 

96.1 

97.2 

97.7 

97.8 

98.3 

98.6 

98.6 

98.8 

98.8 

99.0 

99.1 

£ 

200 

36.3 

86.2 

91.0 

93.6 

95.9 

96.2 

97.3 

97.9 

98.0 

98.5 

98.8 

98.8 

99.1 

99.1 

99.3 

99.5 

> 

100 

36.3 

06.2 

91.0 

93.7 

95.9 

96.2 

97.3 

97.9 

98.0 

98.6 

98.9 

99.0 

99.2 

99.3 

99.6 

99.8 

> 

0 

36.3 

86.2 

91.0 

93.7 

95.9 

96.2 

97.3 

97.9 

98.0 

98.6 

98.9 

99.0 

99.2 

99.3 

99.6 

100. 0 

TOTAl  NUMBER  OF  OBSERVATIONS _ 
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MYRTLE  BEACH  AFB  SOUTH  CAROLINA 

Sf  ATiON  KA»t 


43-47/49-72 


PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE 
(FROM  HOURLY  OBSERVATIONS) 


JjJN 

MONTH 

ALL 


CEILING 

VISIBILITY  (STATUTE  MILES) 

|FE£!| 

>  JO 

>6 

>  5 

>4 

>  3 

>  2’6 

>  2 

>V/i 

>  1ft 

>  1 

> 

>  V, 

£  A 

>5/16 

>  ’/. 

>  o 

NO 

CEILING 

24.2 

53.7 

56.5 

57.7 

58.5 

58.6 

58.9 

59.1 

59.2 

59.3 

59.4 

59.4 

59.5 

59.6 

59.6 

59.7 

20000 

28.2 

62.8 

66.1 

67.4 

68.4 

68.5 

68.9 

69.1 

69.1 

69.3 

69.4 

69.4 

69.6 

69.6 

69.7 

69.8 

> 

18000 

28.4 

63.3 

66  •  6 

68.0 

69.0 

69.0 

69.4 

69.6 

69.7 

69.8 

70.0 

70.0 

70.1 

70.1 

70.2 

70.3 

> 

16000 

28.5 

63.6 

66.9 

68.3 

69.3 

69.4 

69.7 

70.0 

70. O' 

70.2 

70.3 

70.3 

70.4 

70.5 

70.5 

70.6 

14000 

29.1 

65.1 

68.5 

69.9 

70.9 

71.0 

71.3 

71.6 

71.6 

71.8 

71.9 

71.9 

72.0 

72.1 

72.1 

72.2 

> 

12000 

30.0 

67.6 

71.1 

72.6 

73.  T 

73.8 

74.1 

74.4 

74.4 

74.6 

74.7 

74.7 

74.8 

74.9 

74.9 

75.0 

> 

10000 

30.7 

70.2 

74.0 

75.5 

76.7 

76.8 

77.2 

77.4 

77.4 

77.6 

77.7 

77.8 

77.9 

77.9 

78.0 

78.1 

9000 

30.9 

70.8 

74.6 

76.2 

77.4 

77.5 

77.9 

78.1 

78.2 

78.3 

78.4 

78.5 

78,6 

78.6 

78.7 

73.8 

> 

8000 

31.5 

72.7 

76.7 

78.3 

79.4 

79.5 

80.0 

80.2 

80.2 

00.4 

80.5 

80.5 

80.7 

80.7 

80.8 

80.9 

> 

7000 

31.7 

73.7 

77.8 

79.5 

80.6 

30.7 

81.2 

81.4 

81.5 

01.6 

81.8 

81.8 

81.9 

0_Lti) 

82.0 

82.1 

> 

6000 

32.0 

74.5 

78.6 

80.3 

31.0 

81.7 

82.1 

82.4 

82.4 

82.6 

82.7 

82.7 

82.9 

82.9 

83.0 

83.1 

* 

5000 

32.3 

75.5 

79.7 

81.5 

82.7 

82.8 

83.3 

83.5 

83.5 

83.7 

83. 9, 

83.9 

84.0 

84.1 

84.1 

84.2 

> 

4500 

32.4 

75.9 

80.2 

81.9 

83.2 

83.3 

83.7 

34.0 

84.0 

84.2 

84.4 

84.4 

84.5 

84.5 

84.6 

84.7 

> 

4000 

32.7 

76.9 

81.3 

83.1 

84.4 

34.5 

85.0 

85.2 

85.3 

05.5 

85.6 

85.6 

85.7 

85.8 

85.8 

85.9 

3500 

33.1 

77.7 

82.1 

84.0 

85.3 

85.4 

85.9 

86.1 

86.2 

86.4 

86.5 

86.5 

86.6 

86.7 

86.7 

86.8 

3000 

33.7 

79.1 

83.7 

85.6 

87.0 

87.1 

87.6 

87.9 

87.9 

88.1 

88.2 

88.2 

88.4 

88.4 

88.5 

88.6 

2500 

34.3 

80.6 

85.2 

87.3 

88.7 

88.8 

99.3 

89.6 

89.6 

89.9 

90.0 

90.0 

90.1 

90.2 

90.2 

90.3 

2000 

34.8 

82.3 

87.2 

89.3 

90.8 

91.0 

91.5 

91.0 

91.8 

92.0 

92.2 

92.2 

92.3 

92.4 

92.4 

92.5 

> 

1800 

34.9 

82.7 

87.6 

89.8 

91.3 

91.4 

92.0 

92.3 

92.3 

92.5 

92.7 

92.7 

92.8 

92.9 

92.9 

93.0 

> 

1500 

35.3 

84.0 

89.0 

91.2 

92.8 

93.0 

93.5 

93.8 

93.8 

94.1 

94.2 

94.2 

94.4 

94.4 

94.5 

94.6 

'200 

35.5 

85.1 

90.2 

92.5 

94.1 

94.3 

94.9 

95.2 

95.2 

95.5 

95.6 

95.6 

95.8 

95.8 

95.9 

96.0 

> 

1000 

35.6 

85.7 

91.0 

93.3 

95.0 

95.2 

95.9 

96.2 

96.2 

96.5 

96.6 

96.6 

96.8 

96.8 

96.9 

97.0 

900 

35.6 

85.9 

91.2 

93.5 

95.2 

95.4 

96.1 

96.4 

96.5 

96.7 

96.9 

96.9 

97.0 

97.1 

97.1 

97.2 

* 

800 

35.7 

86.2 

91.6 

94.0 

95.6 

96.0 

96.7 

97.1 

97.1 

97.4 

97.6 

97.6 

97.7 

97.8 

97.8 

97.9 

> 

700 

35.7 

36.4 

91.9 

94.4 

96.2 

96.5 

97.2 

97.6 

97.6 

97.9 

98.0 

98.0 

98.2 

98.2 

98.3 

98.4 

£ 

600 

35.7 

86.5 

92.1 

94.5 

96.5 

96,7 

97.4 

97.8 

97.9 

98.2 

98.3 

98.3 

98.5 

98.5 

98.6 

98.7 

> 

500 

35.7 

0O.7 

92.2 

94.7 

96.8 

97.0 

97.8 

98.2 

98.3 

98.6 

98.8 

98.8 

98.9 

99.0 

99.1 

99.2 

> 

400 

35.7 

86.7 

92.4 

94.9 

96.9 

97.2 

98.0 

98.4 

98.5 

98.9 

99.0 

99.0 

99.2 

99.3 

99.3 

99.4 

300 

35.7 

86.8 

92.5 

95.0 

97.1 

97.3 

98.2 

98.7 

98.7 

99.1 

99.3 

99.3 

99.5 

99.5 

99.6 

99,7 

> 

200 

35.7 

86.8 

92.5 

95.0 

97.1 

97.4 

98.3 

98.7 

98.8 

99.2 

99.4 

99.4 

99.6 

99.6 

99.5 

99.9 

100 

35.7 

86.8 

92.5 

'9570 

97.1 

97.4 

98.3 

98.7 

98.8 

99.2 

99.4 

99.4 

99.6 

99.7 

99.8 

100.0 

a 

0 

35.7 

86. B 

92.5 

95.0 

97.1 

97.4 

98.3 

98.7 

98.8 

99,2 

99.4 

99.4 

99.6 

99.7 

99.8 

100.0 
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VONTH 


PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE 
(FROM  HOURLY  OBSERVATIONS) 


ALL 

MOW  ft  ST  J 


CSIUNC 

lfEET| 

nocIiung' 
>  20000 

VISIBILITY  {STATUTE  MILES) 

>  10 

>6 

>  5 

>  4 

>  3 

>  ?*/> 

2=? 

>  l'/j 

>  IK 

>  1 

>  v. 

2.  V. 

>  '** 

^  5/16 

> 

>  o 

22.5 

27 .6 

50.5 

62.1 

52.8 

65.0 

53.8 

66.3 

54.4 

66.9 

54.4 

67.0 

54.6 

67.3 

54.6 

67.3 

54.7 

67.3 

54.7 

67.4 

54.8 

67.5 

54.  R 
67.5 

54.0 

67.5 

54.8 

67.5 

54.8 

67.5 

54.8 

67.5 

>  180 00 
>  16000 

28.1 

28.4 

62.6 

63.4 

65.5 

66.4 

66  •  8 
67.7 

67.5 

68.4 

67.6 

68.5 

67.8 

68.7 

67.9 

68.8 

67.9 

68.8 

68.0 

68.9 

68.0 

68.9 

68. P 
68.9 

68.1 

69.0 

68.1 

69.0 

68.1 

69.0 

68.1 

69.0 

£  '*5000 
>  12000 

29.4 

30.9 

65.5 

69.1 

68.7 

72.4 

70.0 

73.8 

70.8 

74.6 

70.8 

74.6 

71.1 

75.0 

71.2 

75.0 

71.2 
75. ft 

71.3 

75.1 

71.3 

75.2 

71.3 

75.2 

71.4 

75.2 

71.4 

75.2i 

71.4 

75.2 

71.4 

75.2 

•i  10000 

i  9000 

32.4 

32.6 

73.4 

74.1 

77.0 

77.7 

78.5 

79.2 

79.3 

80.0 

79.4 

0O.1 

79.8 

80.5 

79.8 

80.5 

79.8 

80.5 

79.9 

80.6 

80.0 

80.7 

80.0 

80.7 

80.0 

80.7 

80.0 

80.7 

80.0 

80.0 

80.1 

80.8 

-  8000 
>  /ooo 

33.2 

33.5 

0.9 

77.2 

79.8 

81.2 

81. 1 3 
82.8 

82.2 

83.8 

82.3 

83.8 

82. 7 
84.2 

^277 

84.3 

82.7 

84.3 

82.8 

84.4 

82.9 

84.4 

82.9 

84.4 

83.0 

84.5 

83.0 

84.5 

83.0 

84.5 

03.0 

84.5 

6000 
>  5000 

33.7 

34.0 

77.8 

78.6 

82.0 

82.9 

83.6 

84.6 

84.6 

85.6 

84.7 

85.6 

85.1 

86.0 

85.1 

86.1 

85.1 

86.1 

85.2 

86.2 

85.3 

B6.3 

85.3 

86.3 

85.3 

86.3 

85.3 

86.3 

85.4 

86.3 

85.4 

86.4 

s:  *WJ 
>  4000 

34.1 

34.5 

78.8 

79.9 

03.1 

84.3 

84.8 

86.0 

85.8 

87.1 

85.9 

87.2 

86.3 

87.6 

86.4 

87.6 

86.4 

87.7 

86.5 

87.8 

86.6 
87. S 

86.6 

87.8 

86.6 

87.9 

86.6 

87.9 

86  •  6 
87.9 

86.7 

87.9 

^  3500 
>  3000 

34.8 

35.4 

80.6 

81.9 

85.0 

86.5 

86.8 

88.4 

87.9 

89.5 

88.0 

09.6 

88.4 

90.0 

88.5 

90.1 

B8.5 

90.1 

88.6 

90.2 

38.7 

90.3 

88.7 

90.3 

88.7 

90.3 

88. 7 
90.3 

88.8 

90.3 

88.8 

90.4 

-f  7500 
>  2000 

35.9 

36.4 

83.0 

84.7 

37.8 

89.7 

89.8 

91.8 

90.9 

92.9 

91.0 

93.1 

9i.4 

93.6 

91.5 

93.7 

91.5 

93.7 

91.6 

93.8 

91.7 

93.9 

91.7 

93.9 

91.3 

93.9 

91. B 
93.9 

91.3 

93.9 

91.8 

93.9 

i  ieoo 

>  1500 

36.5 

36.8 

“o$7o 

85.9 

90.0 

91.2 

92.1 

93.3 

93.3 

94.6 

93.4 

94.7 

°3.9 

95.3 

94.0 

95.4 

94.1 

95.4 

94.2 

95.5 

94.2 

95.6 

94.2 

95.6 

94,3 

95.7 

94.3 

95.7 

94.3 

95.7 

94.3 

95.7 

1700 

>  1000 

37.0 

37.2 

86.8 

87.4 

92.2 

92.9 

94.4 

95.2 

95.7 

96.5 

95.8 

96.7 

96.4 

97.3 

96.5 

97.4 

96.6 

97.4 

96.7 

97.6 

96.8 

97.7 

96. B 
97.7 

96.8 

97.8 

96.8 

97.8 

96.9 

97.8 

96.9 

97.8 

900 

>  eoo 

37.2 

37.2 

87.6 

87.7 

93.1 

93.3 

95.4 

95.7 

96.8 

97.1 

97.0 

97.3 

97.6 

97.9 

97.7 

98.0 

97.7 

98.1 

97.9 

98.3 

98.0 

98.3 

98.0 

98.3 

98.1 

98.4 

98.1 

96.4 

98.1 

98.5 

98.1 

98.5 

>  700 

>  600 

37.3 

37.3 

87.8 

87.9 

93.5 

93.7 

95.9 

96.1 

97.4 

97.6 

97.5 

97.8 

98.2 

98.4 

98.3 

98.6 

98.3 

98.6 

98.5 
98.  P 

98.6 

98.9 

98.6 

98.9 

98.7 

99.0 

98.7 

99.0 

98.7 

99.0 

93.7 

99.0 

>  500 

>  400 

37.3 

37.3 

88. C 
88.1 

93.9 

93.9 

96.4 

96.4 

97.9 

98.0 

98.1 

98.2 

98.8 

98.9 

98.9 

99.1 

99.0 

99.1 

99.2 

99.4 

99.2 

99.4 

99.2 

99.4 

99.3 

99.5 

99.3 

99.5 

99.4 

99.6 

99,4 

99.6 

>  300 

>  200 

37.3 

37.3 

88.1 

88.1 

9470 

94.0 

96.5 

96.5 

98.2 

98.2 

198. 4 
98.4 

99.1 

99.1 

99.3 

99.3 

99.3 

99.3 

99.5 

99.5 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.7 

99.8 

99.7 

99.8 

99.8 

99.9 

99.8 

99.9 

>  100 
>  o 

37.3 

37.3 

88.1 

88.1 

94.0 

94.0 

96.5 

96.5 

98.2 

98.2 

98.4 

98.4 

99.1 

99.1 

99.3 

99.3 

99.3 

99.3 

99.5 

99.5 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 
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PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE 
(FROM  HOURLY  OBSERVATIONS) 


VEILING 

'FEET) 

VISIBILITY  (STATUTE  MILES) 

>  10 

’>6 

>  5 

>  4 

>  3 

>  T'i 

>  2 

>V/2 

>  1 

>  V, 

>  v* 

>5/16 

>  % 

>  o 

NO  (FILING 
>  20000 

^  18000 
>  <6000 

21.2 

25.1 

51.6 

60.9 

55.0 

64.9 

56.8 

66.9 

57.7 

67.9 

57.9 

68.1 

58.3 

68.4 

58.5 

68.6 

58.5 

68.6 

58.7 

68.9 

58.8 

69.0 

58.8 

69.0 

58.9 

69.1 

58.9 

69.2 

59.0 

69.3 

59.1 

69.3 

25.3 

25.4 

61.3 

61.7 

65.3 

65.8 

67.3 

67.8 

68.3 

68.8 

68.6 

69.1 

68.9 

69.4 

69.1 

69.6 

69.1 

69.6 

69.4 

69.9 

69.5 

70.0 

69.5 

70.0 

69.6 

70.1 

69.7 

70.2 

69.3 

70.3 

69.8 

70.3 

>  MOCO 

>  12000 

26.3 

27.5 

63.8 

67.1 

67.9 

71.3 

70.0 

73.5 

71.1 

74.6 

71.3 

74.9 

71.7 

75.3 

71.9 

75.5 

71.9 

75.5 

72.2 

75.8 

72.3 

75.9 

72.3 

75.9 

72.4 

76.0 

72.4 

76.1 

72.5 

76.2 

72.6 

76.2 

^  10000 
>  2000 

28.6 

28.9 

70.6 

71.3 

75.1 

75.8 

77.4 

78.1 

78.5 

79.3 

78.8 

79.6 

79.2 

8O.0 

79.4 

80.1 

79.4 

80.2 

79.7 

80.4 

79.8 

80.5 

79. B 
80.6 

79.9 

80.7 

80.0 

80.7 

80.1 

80.9 

80.1 

80.9 

£  8000 
>  7000 

'  6000 
^  5000 

29.4 

29.6 

73.4 

74.3 

78.0 

79.2 

80.4 

81.6 

TT76 

82.9 

81.9 

83.2 

82.3 

83.6 

82.5 

83.8 

82.5 

83.8 

82.8 

84.1 

82.9 

84.2 

32.9 

84.2 

83.0 

84.3 

83.1 

84.4 

83.2 

84.5 

83.2 

84.5 

29.8 

30.0 

75.1 

75.8 

80.0 

80.9 

82.5 

83.4 

83.8 

84.7 

84.0 

85.0 

84.5 

85.5 

84.7 

35.7 

84.7 

85.7 

85.0 
86.  C 

85.1 

36.1 

85.1 

86.1 

85.3 

86.2 

85. 3 

86.3 

85.4 

86.4 

85.5 

86.4 

i*  4500 
>  4000 

30.1 

30.4 

76.1 

77.1 

81.1 

82.2 

83.7 

84.8 

85.0 

86.2 

85.3 

86.5 

85.7 

86.9 

85.9 

87.1 

86.0 

87.2 

86.2 

87.4 

36.3 

07.6 

86.4 

87.6 

36.5 

87.7 

86.5 

87.8 

86.7 

87.9 

86.7 

87.9 

>  3500 

>  3000 

30.6 

31.1 

77.8 

70.8 

82.9 

84.1 

85.6 

86.6 

86.9 

88.2 

87.2 

88.5 

87.7 

89.0 

87.9 

89.2 

88.0 

89.3 

88.2 

89.5 

38.3 

89.7 

88.4 

89.7 

88.5 

89.8 

88.5 

89.fi 

88.7 

90.0 

88.7 

90.0 

i  >  2500 
|  *  2000 

31.6 

32.1 

79.9 

81.3 

85.2 

86.8 

88.0 

09.6 

89.4 

91.2 

69.7 

91.5 

90.3 

92.1 

90.5 

92.3 

90.5 

92.4 

90.8 

92.7 

90.9 

92.8 

90.9 
92. 8 

91.1 

92.9 

91.1 

93.0 

91.2 

93.1 

91.3 

93.2 

=:  >800 

1  ?  1500 

32.2 

32.5 

81.6 

82.6 

87.2 

88.2 

90.1 

91.2 

91.6 

92.9 

91.9 

93.3 

92.5 

93.9 

92.8 

94.1 

92.8 

94.2 

93.1 

94.5 

93.2 

94.6 

93.2 

94.6 

93.4 

94.8 

93.4 

94.8 

93.5 

95.0 

93.6 

95.0 

^  1200 
>  1000 

32.7 

32.8 

83.3 

83.9 

89.1 

89.8 

92.2 

93.0 

94.0 

94.8 

94.3 

95.2 

95.0 

95.9 

95.3 

96.2 

95.3 

96.3 

95.7 

96.6 

95.8 

96.8 

95.8 

96.8 

95.9 

96.9 

96.0 

97.0 

96.1 

97.1 

96.2 

97.1 

^  900 

>  SCO 

32.8 

32.8 

84. C 
84.2 

89.9 

90.1 

93.2 

93.5 

95.1 

95.4 

95.4 

95.3 

96.2 

96.5 

96.5 

96.8 

96.5 

96.9 

96.9 

97.3 

97.0 

97.4 

97.0 

97.4 

97.2 

97.6 

97.2 

97.6 

97.4 

97.8 

97.4 

97.8 

<  700 

>  600 

32.9 

32.9 

84.4 

84.5 

90.4 

90.7 

93.8 

94.1 

95.8 

96.2 

96.1 

96.5 

96.9 

97.4 

97.2 

97.7 

97.3 

97.8 

97.7 

98,2 

97.8 

98.3 

97.8 

98.4 

96.0 

98.5 

98.0 

98.5 

98.2 

90.7 

98.2 

98.7 

d  500 
>  400 

32.9 

32.9 

84.6 

84.6 

90.8 

90.9 

94.2 

94.4 

96.4 

96.6 

96.8 

97.0 

97.7 

98.0 

98.1 

98.4 

98.1 

98.4 

98.5 

98.8 

98.7 

99.0 

98.7 

99.0 

98.8 

99.2 

98.9 

99.2 

99.0 

99.4 

99.1 

99.4 

2  300 

>  200 

32.9 

32.9 

84.6 

84.7 

90.9 

90.9 

94.4 

94.4 

96.7 

96.7 

97.1 

97.2 

98.1 

98. 2 

98.5 

98.6 

98.6 

98.7 

99.0 

99.1 

99.2 

99.3 

99.2 

99.3 

99.4 

99.6 

99.5 

99.6 

99.6 

99.0 

99.6 

99.8 

£  100 
>  0 

32.9 

32.9 

84.7 

84.7 

90.9 

90.9 

94.4 

94.4 

96.7 

96.7 

97.2 

97.2 

98.2 

98.2 

98.6 

98.6 

98.7 

98.7 

99.2 

99.2 

99.3 

99.3 

99.4 

99.4 

99.6 

99.6 

99.7 

99.7 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS _ L9976 
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DATA  PROCESSING  BRANCH 
USAF  ETAC 
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CEILING  VERSUS  VISIBILITY 


i  3717 


_  MYRTLE  BEACH  AES  SOUTH  CAROLINA 

STATtOri  -  VAT<>*J  NAVC  ~  _ 
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SEE 


PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE 
(FROM  HOURLY  OBSERVATIONS) 


n»OnM 

ALL 


CEitING 

VfSl8lllTY  (STATUTE  MILES) 

(FEETI 

>  10 

>6 

>  5 

>  4 

>  3 

> 

>? 

>1% 

£  1% 

>  ) 

>  V. 

> 

>  * 

£5/16 

£  'A 

>  0 

NO  CCILING 

19.3 

50.9 

54.4 

56.2 

57.4 

57.6 

58.1 

58.3 

58.4 

58.6 

58.7 

5S.8 

58.9 

59.0 

59.2 

59.3 

> 

700 00 

22.6 

58.6 

62.5 

64.3 

65.7 

65 . 8 

66.4 

66.6 

66.7 

66.9 

67.1 

67.1 

67.3 

67.3 

67.6 

67.7 

> 

'8000 

22.7 

53.9 

62.8 

64.7 

66.0 

66.2 

66.7 

66.9 

67.0 

67.3 

67.4 

67.4 

67.6 

67.7 

67.9 

63.0 

> 

16000 

22.8 

59.2 

63.1 

65.0 

66.4 

66 . 6 

67.1 

67.3 

67.4 

67.7 

67.8 

67.8 

68. 0 

68.0 

68.3 

68.4 

V 

uooo 

23.4 

60.0 

64.8 

66.7 

68.1 

68.2 

68.8 

69.0 

69.1 

69.3 

69.4 

69.5 

69.7 

69.7 

70.0 

70.1 

> 

*2000 

24.3 

63.3 

67.5 

69.5 

70.9 

71.0 

71.6 

71.8 

71.9 

7? .  1 

72.3 

72.3 

72.5 

72.5 

72.8 

72.9 

> 

10000 

25.1 

66.4 

70.9 

73.0 

74.5 

74.6 

75.2 

75.4 

75.5 

75.8 

75.9 

75.9 

76.1 

76.2 

76.4 

76.6 

> 

9000 

25.3 

67.2 

71.7 

73.8 

75.4 

75.5 

76.1 

76.3 

76.4 

76.6 

76.8 

76.8 

77.0 

77.0 

77.3 

77.4 

> 

eooo 

25.8 

6W 

73.5 

75.6 

77.2 

77.4 

77.9 

TO 

78.3 

78.5 

78.7 

78.7 

TO 

78.9 

79.2 

79.3 

> 

7000 

26.0 

69.8 

74.6 

76.8 

78.4 

78.6 

79.2 

79.4 

79.5 

7^.8 

79.9 

79.9 

80.1 

80.2 

80.4 

60.6 

> 

60G0 

26.3 

70.6 

75.4 

77.7 

79.3 

79.4 

80.0 

80.2 

80.3 

80.6 

80.7 

80.8 

81.0 

TTTo' 

81.3 

81.4 

> 

5000 

26.6 

71.6 

76.6 

78.8 

80.5 

80.6 

81.2 

81.4 

81.5 

81.8 

81.9 

82.0 

82.2 

82,2 

82.5 

82.6 

V 

<500 

26.7 

71.7 

76.8 

79.1 

80.7 

80.9 

81.5 

81.7 

81.8 

82.1 

82.2 

82.3 

82.5 

82.5 

82.8 

82.9 

> 

<0 00 

27.0 

72.6 

77.8 

80.1 

81.9 

82.0 

82.6 

82.9 

83.0 

83.3 

83.4 

83.4 

83.6 

83.7 

83.9 

84.1 

> 

3500 

27.3 

73.4 

78.6 

81.0 

32.7 

82.9 

83.5 

83.7 

83.3 

84.1 

34.2 

84.3 

84. 51 

84.5 

84.8 

34.9 

- 

2000 

27.7 

74.0 

80.1 

82.6 

84.3 

84.5 

85.1 

85.4 

85.5 

85.8 

85.9 

85.9 

86.2 

('3.2 

86.4 

86.6 

> 

2500 

28.2 

75.9 

81.4 

83.9 

85.7 

85.9 

86.6 

86.8 

87.0 

87.3 

87.4 

87.4 

87.7 

87.7 

88.0 

88.1 

2000 

28.6 

77.6 

83.3 

85.9 

87.8 

BB.O 

88.7 

89.0 

89.1 

89.4 

89.6 

89.6 

89.8 

89.9 

90.1 

90.3 

> 

1800 

28.7 

70.0 

83.8 

86.4 

88.3 

88.5 

89.2 

89.5 

89.6 

89.9 

90.1 

90.1 

90.3 

90.4 

90.6 

90.8 

> 

1500 

29.0 

79.3 

85.1 

87.9 

89.9 

90.1 

90.8 

91.1 

91.2 

91.5 

91.7 

91.7 

91.9 

91.9 

92.2 

92.4 

*200 

29.4 

80.5 

36.5 

89.4 

91.5 

91.7 

92.4 

92.7 

92.8 

93.2 

93.3 

93.4 

93.6 

93.6 

93.9 

94.0 

> 

1000 

29.5 

81.2 

87.4 

90.3 

92.5, 

92.8 

9?.  6 

93.9 

94.0 

94.4 

94.6 

94.6 

94.8 

94.9 

95.1 

95.3 

> 

900 

29.5 

81.5 

87.7 

90.7 

93.0 

93.2 

94.0 

94.4 

94.5 

94,9 

95.0 

95.0 

95.3 

95.3 

95.6 

95.7 

=: 

800 

29.6 

81.8 

88.1 

91.2 

93.5 

93.8 

94.7 

95.0 

95.1 

95.5 

95.7 

95.7 

96.0 

96. 0 

96.2 

96.4 

> 

;oo 

29.6 

82.1 

88.5 

91.6 

94.1 

94.3 

95.2 

95.6 

95.7 

96.1 

96.3 

96.3 

96.6 

96.6 

96.9 

97.0 

£ 

600 

29.7 

82.4 

88.9 

92.1 

94.6 

94.8 

95.8 

96.2 

96.3 

96.8 

96.9 

97.0 

97.2 

97.2 

97.5 

97.7 

> 

500 

29.7 

82.7 

39.3 

92.6 

95.2 

95.5 

96.6 

97.1 

97.2 

97.6 

97.8 

97.9 

98.1 

98.2 

98.4 

98.6 

400 

29.7 

82.7 

89.4 

92.7 

95.5 

95.8 

97.0 

97.4 

97.6 

98.1 

98.3 

98.3 

98.6 

98.6 

98.9 

99.0 

> 

300 

29.7 

82.8 

89.5 

92.8 

95.6 

95.9 

97.1 

97.6 

97.8 

98.3 

98.6 

98.6 

98.9 

99.0 

99.2 

99.4 

200 

29.7 

82.  B 

89.5 

92.9 

95.7 

96.0 

97.2 

97.8 

97.9 

98.5 

98.7 

98.8 

99.1 

99.1 

99.5 

99.6 

V 

100 

29.7 

82.0 

89.5 

92.9 

95.7 

96.0 

97.2 

97.8 

98.0 

98.5 

98.8 

98.8 

99.2 

99.2 

99.6 

99.8 

> 

0 

29.7 

82.8 

89.5 

92.9 

95.7 

96.0 

97.2 

97.8 

98.0 

98.5 

98.8 

98.8 

99.2 

99.2 

99.6 

100.0 

“S' 


V 
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PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE 
(FROM  HOURLY  OBSERVATIONS) 


VISIBILITY  (STATUTE  MILES) 


no  ceiling ! 

i* 

20000 

s' 

18000 

>6000 

nr 

14000 

l  c 

I200C 

> 

’0000 

> 

0000 

r  > 

8000 

ro oo 

1  - 

6000 

sooo 

> 

4500 

v 

4000 

> 

3500 

> 

3000 

> 

2500 

? 

2000 

> 

1800 

1 500 

> 

♦  700 

> 

1000 

> 

900 

800 

> 

700 

* 

600 

> 

500 

400 

> 

300 

£ 

200 

> 

;oo 

> 

0 

USAF  ETAC 


54.2  58.0 
59.0  63.1 
59.31  63.3' 

59.5  63.6 
60. 5j  64.7 

62.3  66.6 
65.0  69.3 
65.71  70.1 

67.3  71.8 
68.6|  73.2 

69.7  74.4 
71.3,  76.0 

71.7  76.6 

72.6  77.8 
73.6P78T6 

74.6  79.J 
75.4p80.6 
77.01  82.3 

77.3  82.7 

78.3  83.8 
79. 4[  85.2 

80.3  86.2 

80.5  86,5' 

80.9  86.9 
81.2  87.3' 

31.5  87.7 

Tn8f88.2' 

81.9  88.3 
81.9  88.4' 
82.0  88.5 
02.0  88.5' 
82.0  88.5 


0-14-5(01  A)  LOIIIGM  0*  m.J  (0*M  A»l  OKOttll 


>1  >  V. 

63.1  63.3 

68.5  66.7 
68. P  69.0 
69.01  69.2 

70.2  70.4 

72.2  72.4 

75.2  75.4 
75.91  76.1 

77.8  78.0 
79. 3i  79.5 

80.5  80.7 

82.2  82.4 

82.8  83.0 

84.1  84.4 
85.0  85.2 

86.2  86.5 

87.3  $7.5 
09.2)  89.4 

89.6  89.0 

90.9  91.2 
92.5  92.8 

93.9  94.2 

94.3  94.6 
95.0  95.2 

95.7  96.0 

96.4  96.6 

97.3  97.5 
97.-  97.9 
98.1  98.4 

98.4  98.7 
98.4  98.8 
98.4  98.8 


>  VS  >  5/16 


63.3  63.5 
68.7|  60.9 
69.0  69.2 
69.2  69.5 

70.4  70.6 

72.4  72.6 

75.4  75.6 

76.1  76.3 

78.6  78.2 

79.5  79.7 

80.7  30.9 
82.4,  82.7 
83. 01  83.2 
84.4)  84.6 

85.2  95.4 

86.5  86.7 

87.5  87.7 

89.4  89.6 

89.8  90.0 

91.2  91.4 

92.8  93.0 

94.2  94.4 

94.6  94.8 

95.2  95.5 
96.0  96.2 

96.7  96.9 

97.5  97.7 

97.9  98.2 
98.4  98.6 
98.71  99.0 
9e.B  99.1 

98.8  99.1 


TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS _ 


63.7  63.9 

69.1  69.3 

69.4  69.6 

69.7  69.9 
70. B  71.0 

72.9  73.0 
75. 31  76.0 
76.6]  76.8 
78.41  78.6 

79.9  80.1 

81.2  81.3 

82.9  83.1 

83.4  83.6 

84.8  85.0 
85.7  85.9 

36.9  87.1 

87.9  88.1 

39.9  90.1 
90. 3|  9675 
91.6.  91.0 

93.2  93.4 

94.6  94.8 

95.1  95.3 

95.7  95.9 

96.5  96.7 

97.1  97.3 
98.0  98.2 

98.4  98.7 

98.9  99.1 

99.3  99.5 

99.5  99.8 
99.6100.0 


20512 


65.31  65.4!  65.8!  66. 2| 
72.01 


.2  65.2 


68.7  68.9 


.4!  66.51  68.5!  70.01  70.3 
72. 2 


72.7  72.8 


77.11  77.2!  77.6!  78.0 


jbnjj 

Bl 


30.9!  80.9 


26.9|  73 


27.7!  77 
27.9 


nsaiEzlEl 


79. 8 
31.5 


,9]  77.7|  80.0]  81.81  82.0 
83 


82.5 

83.5 


,71  81.81  84.31  86.2 
87.4 


83.11  85.8!  87. 7i  88.0 
83.9 


EjEl 

iUEl 


m 


33.0!  83.6 


83.5  84.1  04.4 
85.0  85.6  86.0 


89.71  90. 3  90.7!  90. 7|  91.1 
91,3 


91.61  92.1 


85.8  88 
86.3  89 


28.5 

28.5 

82.3 

82.4 

28.5 

82.5 

90.6!  90.  9 


90.91  91.2 
91.5!  91.9 


91.9 

90. ll  92.41  92.8) 


93.0  93.4 
93.2  93.6 


90.8  93.4 
90. S  93.5 


B3i£EES2E 

Wmtwwzm 


92.71  93.4 


93 

93 


93.8 

94.4 


94.9 

95.5 


95.5  96.2 


95.1  95.6 
95.8  96.3 


95.4  95.8 

96.1  96.41  96.51  97.0 


87.5  90.8 


97.1  97.5 


97.0  97.5  97.6  98 
97.3  97.8  97.9  98.31  98.5 


96.3  97.3  97.9  98,0  98.4 
96.3  97.3  97.9  98.0  98.5 


TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS 
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0-14-5  (Ol  A)  Milovs  o*  r*.s  *c*«  *»t  ottO-.n 


A,; 

‘f 

“V*'  vw»  -  - 


DATA  PROCESSING  BRANCH 
IJSAF  ETAC 

AIR  WEATHER  SERVICE/HAC 


CEILING  VERSUS  VISIBILITY 


13717  MYRTLE  BEACH  AFB  SOUTH  CAROLINA  42-46>49-7? _ 

VAT  0*J  SAV|  ~  YfAl* 

PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE 
(FROM  HOURLY  OBSERVATIONS) 


_MC_ _ 

VONlM 


VISIBILITY  (STATUTE  MIIESI 


0  53.1 

2  58.6 
71  59.1 
9i  59.4 
O'  60.5 
6 1  62.2 
9  64.6 
7 1  65.6 
4  67.5 
9  69.2 
31  70.7; 

4 
91 

4|  74. 2 
4  75.2| 
4  76.4 

3  77.4 

4  78.6 
7  78.9 
51  79.8 
3180. 8 
0  81.7 

3  82.0 
7  82. 5 

27.91  77.9  82.8 
2  83.3 

4  83.6 

5  83.8 
78.5  83.9 
78.5  83.9 

5  83.9 
5  83.9 


55.7  56.3 

61.5  62.1 

62.nl  62.6 

62.3]  62.9 

63.5  64.1 

65.3  65.9 
68.0  68.6 
68.9  69.5 
71.0  71.7 

72.3  73.6 
74.61  75.3 
76.5,  77.2 
77.0  77.8 
78.51  79.3 

79.7160.4 

ei.O  01,8 

82.2  B2.T 

83.7  84,6 

84.1  85.0 

85.1  86.1 

86.3  87.4 

87.5  88.7 
88.0  89.3 

88.7  90.1 

89.3  90.7 

90.2  91.7 
90. 9|  92.5 

91.5  93.3 

91.8  93.8 
92.0  94.0 
92.0  94.0 
92.0  94.0 


>  1  >  >4  ! 

56. e  "56 .'9 

62.6  62.7 
63.11  63.3 

63.4  63.6 

64.6  64.8 

66.4  66.6 

69.1169.3 
70.0  70.2 

72.3  72.5 

74.2  74.4 

75.9  76.1 

77.9  78.1 

78.4  78.61 

79.9  80.21 


81.1  81.4 

32.5  82.8 

83.8  84.1 

85.4  85.7 
85.8"|  86.1 
37.0  87.3 

88.3  88.6 

89.7  90.0 

90.3  90.0 

91.3  91.5 
92.0  92.3 
93.0  93.4 

93.9  94.3 
95. Oi  95.4 

95.8  96.2 

96.2  96.7 
96. 3[  96.9 
96,4|  96.9 


57.0  57.2 

62.7  63.0 

63.3  63.6 

63.6  63.8 
64. B  65. C 

66.6  66.9 

69.3  69.6 

70.2,  70.5 
"72751  72.8 

74.4  74.7 

76.2  76.4 
78.1,  78.4 

76.6  78.9 

80.3,  80,5 

81.4  81.7 

82.8  83,1 

84.1  84.4 

85.7  86,0 

86.1  86.4" 

87.3  87.6 

88.6  89.0 
90.0  90.4 

90.6  91.0 

91.6  91.9 

92.3  92.6 

93.4  93.8 

94.3  94.7 

95.4  95.8 

96.2  96.7 

96.7  97.3 

96.9  97.6 
97.0  97.7 


57.6  58.1 
63.41  63.9 
64.0  64.5 

64.3  64.7 

65.5  65.9 

67.3  67.8 
70.0  70.5 

71.0  71.5 

73.2  73.7 

75.2  75.6 

76.9  77.4 

78.9  79.4 

79.4  79.9 

80.9  81.4 

82.1  82.6 

83.6  84.0 

84.9  85.3 

86.5  87.0 

86.9  87.4 

88.1  88,6 

89.4  89.9 

90.9  91.4 

91.5  92.0 
92.4  92.9 

93.1  93.6 

94.3  94.8 

95.2  95.7 

96.4  96.9 

97.3  97.9 
98.0  98.6 

98.6  99.3 
98.7LOO.O 
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PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE 
(FROM  HOURLY  OBSERVATIONS) 

VISIBILITY  (STATUTE  MILES) 


0000-0200 

HOl/ISUSII 


NO  CEILING 
>  ?0000 


> 

uooo 

17000 

10000 

> 

9000 

£ 

8000 

t't. 

7000 

£ 

600C 

5000 

4500 

> 

4000 

3500 

3000 

£ 

^500 

- 

2000 

£ 

1800 

> 

1500 

>10  >6  is 

'  1476 “4 67o  48.4 ' 

15. 6  49.0  51.6 

15.6  49.2  52. 1' 

15.6  «.  -,7  52.6 

15.9  5  1  54.0" 

16.2  52.8  55.8 

16.6  55.1  58.2" 

16.6  55.4  58.5 

16.9  56.6  59.9 

17.3  58.1  61.8 

17.6  60.6  64.5 
18.0  62.3  66.5 
18.2  62.7  66.9 

18.4  63.7  68.0 
18.4  64.5  68.9" 
18.4  65.6  70.0 

'"18.5  65.9  70.6 

18.6  66.9  71.9 
"18.6  67.3  72.4" 

18.7  68.0  73.3 
18.7  69.0  f473" 
18.7  70.1  75.7 

18.7  "70.5"7672" 

18.8  70.8  76.7 
~ T8T3  71,1  77.1 

18.8  71.7  77.8 
"18.8"7T77~78.0" 

18.8  71.9  78.3 

"TBT8~7270  7877" 
18.8  72.1  79.0 
1878  72.1  79.0" 
18. 8)  72 ♦  l|  79.0 
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PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE 
(FROM  HOURLY  OBSERVATIONS) 


0600-0800 

nO'J»S(lS  > 


<  tltiN'G 
-CC‘T) 

VISI8IMTY  (STATUTE  MILES)  | 

>  10 

1 

6 

>  5 

>  4 

>  3 

>  2 '/a 

>  2 

>\'A 

>  l1/. 

>  1 

>  Vi 

£  v» 

>  '/a 

>5/16 

>  '/* 

>  0 

NO  CElLIf  1C 

13.8 

39.6 

42.6 

44.1 

45.5 

45.6 

46.5 

46.8 

46.9 

47.4 

47.8 

47.8 

48.2 

48.3 

48.4 

48.9 

20000 

15.2 

■♦3.5 

47.1 

48.4 

49.9 

50.1 

51.1 

51.4 

51.5 

52.1 

52.4 

52.4 

52.9 

53.0 

53.1 

53.6 

18000 

15.3 

43.9 

47.5 

48.8 

50.3 

50.5 

51.5 

51.8 

51.9 

52.5 

52.8 

52.8 

53.3 

53.4 

53.5 

54.0 

> 

\'/M 

15.3 

44.2 

47.8 

49.1 

50.6 

50.8 

51.8 

52.1 

52.2 

52.8 

53.1 

53,1 

53.6 

53.7 

53.8 

54.3 

> 

H0Q0 

15.  1 

45.2 

48.8 

50.1 

51.7 

51.8 

52.9 

53.1 

53.2 

53.8 

54.1 

547T 

54.7 

54.8 

54.9 

55.4 

> 

12000 

16. C 

46.8 

50.6 

52.0 

53.7 

53.9 

55.0 

55.2 

55.3 

55.9 

56.2 

56.2 

56.8 

56.9 

57.0 

57.5 

» 

'0000 

16.9 

'•9.3 

53.2 

54.6 

56.3 

56.6 

57.7 

57,9 

58.0 

58.7 

59.0 

59.0 

59.6 

59.7 

59.8 

60.3 

9000 

16.9 

49 .8 

53.7 

55.1 

56.9 

57.1 

58'.  2 

58.5 

58.6 

59.3 

,59.7 

59,7 

60.2 

60.3 

60.4 

61.0 

8000 

17.4 

51.5 

55.7 

57.3 

^9.2 

59.5 

60.6 

60.9 

61.0 

61.7 

62.1 

62.1 

62.6 

62.8 

62.8 

63.5 

> 

7000 

17.7 

53.6 

57.9 

59.6 

61.7 

62.0 

63.1 

63.5 

63.6 

64.3 

64.7 

64.7 

65.3 

65.4 

65.5 

66.2 

1  £ 

6000 

18.1 

55.7 

60.1 

61.9 

64.0 

64.3 

65.5' 

65.8 

65.9 

66.7 

67.1 

67.1 

67.7 

67.8 

67.9 

68.5 

> 

5000 

18.4 

58.1 

62.9 

64.8 

66.9 

67.2 

68.5 

60.9 

69.0 

69.8 

70.2 

70.2 

70.9 

71.0 

71.0 

71.8 

> 

4500 

18.5 

58.5 

63.4 

65.4 

67.5 

67.8 

69.2 

69.  b 

69.7 

70.6 

71.0 

71.0 

71.6 

71.8 

71.8 

72.5 

«■ 

4000 

18.7 

60.0 

64.9 

67.0 

69.1 

69.4 

70.9 

71.3 

71.4 

72.4 

72.9 

72.9 

73.6 

73.7 

73.8 

74.5 

3500 

18.8 

60.4 

65.5 

r67T6 

69.7 

70.1 

171. 5 

71,9 

72.1 

73.0 

73.5 

73.5 

74.4 

74.5 

74.6 

75.3 

> 

3000 

18.9 

61.5 

66.7 

68.9 

71.2 

71.6 

73.0 

73.5 

73.6 

74.5 

75.0 

75.1 

75.9 

76.0 

76.1 

76.8 

2500 

PT9.1 

62.4 

67.9 

70.2 

72.6 

72.9 

74.5 

74.9 

75.61 

76.0 

76.5 

76.6 

77.4 

77.5 

77.6 

78.3 

> 

2000 

19.2 

63.6 

69.5 

72.0 

74.5 

74.9 

76.5 

76.9 

77.1 

78.0 

78.5 

78.6 

79.4 

79.5 

79.6 

80.3 

£ 

1500 

19.3 

64.2 

70.0 

72.4 

75.0 

75.3 

77.0 

77.5 

77.6 

78.5 

79.1 

79.1 

75.9 

80.0 

80.1 

80.9 

> 

>500 

19.5 

65.2 

71.1 

73.7 

76.3 

76.6 

78.4 

73.9 

79.0 

79.9 

80.5 

80.5 

61.3 

81.5 

81.5 

02.3 

1200 

19.5 

66.0 

72.1 

74.9 

77.6 

178.0 

79.8 

80.3 

80.  <♦ 

81.3 

91.9 

81.9 

82.8 

82.9 

82.9 

83.7 

1000 

19.6 

66.6 

72.8 

75.7 

78.7 

79.1 

81.0 

61.5 

81.6 

82.7 

83.3 

83.3 

84.1 

84.3 

84.4 

85.1 

> 

900 

19.6 

r67.0 

73.3 

76.3 

79,4 

79.9 

81,7 

82.3 

82.4 

83.5 

84.0 

84.1 

84.9 

85.0 

85.1 

05.9 

£ 

800 

19.6 

67.7 

74.3 

77.4 

80.6 

81.1 

83.0 

83.5 

83.7 

34.7 

85.3 

85.4 

86.2 

86.3 

86.4 

87.2 

700 

19.6 

68.1 

74.9 

78.3 

81.7 

82.2 

84.? 

84.9 

85.0 

86.1 

36.7 

86.8 

87.6 

87.7 

87.8 

88.5 

600 

19.6 

68.7 

75.7 

79.4 

83.1 

83.7 

85.9 

86.5 

86.6 

87. B 

3B.4 

88.5 

89.3 

89.4 

89.6 

90.3 

> 

500 

19.6 

69.0 

76.3 

80.3 

84.3 

85.0 

87.7 

83.6 

88.8 

90.1 

90.7 

90.7 

91.6 

91.7 

91.9 

92.6 

400 

19.6 

69.4 

76.8 

81.1 

85.4 

86.2 

39.1 

90.1 

90.3 

91.8 

92.4 

92.4 

93.3 

93.4 

93.6 

94.3 

300 

19.6 

69.5 

IT7.0 

81.5 

36.0 

86.8 

90.0 

91.3 

91.6 

93.2 

94.0 

94.0 

95.0 

95.1 

95.4 

96.1 

200 

19.6 

69.5 

77.1 

81.8 

86.2 

87.0 

90.4 

91.8 

92.1 

93.9 

94.8 

94.8 

95.9 

96.1 

96.5 

97.4 

100 

19.6 

69.5 

77.1 

81.8 

P36.2 

67.0 

90.4 

91.8 

92.1 

93.9 

95.0 

95.0 

96.3 

96.6 

97.3 

98.5 

> 

0 

j.9.6 

69.5 

77.1 

81.8 

36.2 

87.0 

90.4 

91.8 

92.1 

94.0 

95.0 

95.1 

96.6 

96.9 

97.8 

100.0 
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PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE 
(FROM  HOURLY  OBSERVATIONS) 


CEILING 

(FEET) 

VISIBILITY  ISTATUTE  MILES) 

>  10 

>6 

>5 

>  A 

>  3 

>  ?'/i 

>7 

>l'/l 

>  I'l 

>  1 

>  W 

>  \t 

>  Vi 

>5/16 

>  '/* 

>  0 

NO  CEILING 
>  70000 

21.7 

24.5 

42.5 

48.5 

44.7 

51.3 

45.6 

52.3 

46.2 

52.9 

46,3 

53.1 

46.4 

53.2 

46.5 

53.3 

46.6 

53.4 

46.6 

53.4 

46.6 

53.4 

46.6 

53.4 

46.7 

53.5 

46.7 

53.5 

46.7 

53.5 

46.7 

53.5 

>  18000 
=•  'A000 

24.7 

24.7 

48.9 

49.1 

51.6 

51.8 

52.6 

52.8 

53.3 

53.5 

53.4 

53.6 

53.5 

53.7 

53.7 

53.9 

53.7 

53.9 

53.8 

53.9 

53.8 

54.0 

53.8 

54.0 

53.6 

54.0 

53.8 

54.0 

53.9 

54.1 

53.9 

54.1 

>  uooo 
£  '2000 

25.5 

26.2 

50.5 

52.2 

53.3 

55.2 

54.3 

56.3 

55.0 

57.0 

55.1 

57.1 

55.2 

57.3 

55.4 

57.4 

55.4 

57.4 

55.5 

57.5 

55.5 

57.5 

55.5 

57.5 

55.5 

57.6 

55.5 

57.6 

55.6 

57.6 

55.6 

57.6 

21  10000 
>  9000 

27.1 

27.3 

54.8 

55.4 

58.0 

58.7 

59.1 

59.8 

59.8 

60.6 

60.0 

60.8 

60.1 

60.9 

60.3 

61.1 

60.3 

61.1 

60.3 

61.1 

60.4 

61.2 

60.4 

61.2 

60.4 

61.2 

60.4 

61.2 

60.5 

61.2 

60.5 

61.2 

i  8000 
>  7000 

28.0 

29.0 

57.1 
60. 0 

60.8 

63.8 

62.0 

65.0 

62.8 

66.0 

63.0 

66.2 

63.1 

66.3 

63.3 

66.5 

63.3 

66.5 

63.4 

66.6 

63.4 

66.6 

63.4 

66.6 

63.4 

66.7 

63.4 

66.7 

63.5 

66.7 

63.5 

66.7 

n  6000 
>  5000 

29.5 

30.0 

62.2 

64.4 

66.0 

68.3 

67.3 

69.7 

68.3 

70.7 

68.6 

71.0 

68.7 

71.2 

68.9 

71.4 

68.9 

71.4 

69.0 

71.5 

69.0 

71.6 

69.0 

71.6 

69.1 

71.6 

69.1 

71.6 

69.1 

71.7 

69.1 

71.7 

|i 

At  A 

30.2 

30.4 

64.7 

65.9 

68.7 

70.2 

70.1 

71.6 

71.1 

72.6 

71.4 

73.0 

71.7 

73.3 

71.9 

73.4 

71.9 

73.5 

72.0 

73.6 

72.0 

73.6 

72.0 

73.6 

72.1 

73.7 

72.1 

73.7 

72.2 

73.7 

72.2 

73.7 

>  3^00 

>  3000 

30.6 

30.9 

66.9 

67.6 

71.2 

72.1 

72.7 

73.8 

73.7 

74.8 

74.1 

75.1 

74.3 

75.5 

74.5 

75.7 

74.5 

75.7 

74.6 

75.8 

74.7 

75.8 

74.7 

75.8 

74.8 

75.9 

74.8 

75.9 

74.8 

75.9 

74.8 

75.9 

>  2500 

>  2000 

31.3 

31.8 

ITS .  9 
70.6 

73.4 

75.2 

75.2 

77.0 

76.3 

78.3 

76.7 

78.6 

77.1 

79.0 

77.3 

79.2 

77.3 

79.3 

77.4 

79.4 

77.5 

79.4 

77.5 

79.4 

77.6 

79.5 

[77.6 

79.5 

77.6 

79.6 

77.6 

79.6 

>  1800 
>  '500 

32.0 

32.3 

71.0 

71.8 

75.7 

76.7 

77.5 

78.6 

78.7 

79.9 

79.1 

80.2 

79.5 

80.7 

79.7 

81.0 

79.7 

81.0 

79.9 

81.2 

79.9 

81.3 

79.9 

81.3 

80.0 

81.4 

80.0 

81.4 

80.0 

81.4 

80.0 

81.4 

IV  IV 

is 

32.4 

32.5 

73.3 

74.6 

78.4 

80.1 

80.4 

82.2 

81.8 

83.8 

82.1 

84.2 

82.8 

84.9 

83.1 

85.3 

83.1 

85.4 

83.4 

85.7 

83.4 

85.8 

83.4 

85.8 

83.5 

85.9 

83.5 

85.9 

83.5 

86.0 

83.5 

86.0 

>  900 

>  800 

32.5 

32.5 

75.2 

75.9 

80.8 

81.7 

82.9 

84.1 

84.7 

86.0 

85.1 

86.4 

85.8 

87.2 

86.2 

87.7 

86.2 

87.8 

86.6 

88.1 

86.7 

88.3 

86.7 

88.3 

86.8 

88.4 

86.8 

88.4 

86.3 

88.4 

86.8 

88.4 

>  700 

>  600 

32.6 

32.7 

76.6 

77.2 

82.5 

83.4 

85.1 

86.1 

87.1 

88.3 

87.5 

89.0 

88.6 

90.4 

89.1 

91.1 

[89.2 

91.1 

89.5 

91.5 

89.7 

91.7 

89.7 

91.7 

89.8 

91.8 

89.8 

91.8 

89.8 

91  ,.9 

89.8 

91.9 

>  500 

>  400 

32.7 

32.7 

77.7 

77.8 

84.1 

84.6 

07.4 

88.2 

90.0 

91.0 

90.8 

91.8 

92.5 

93.7 

93.3 

94.9 

93.4 

95.0 

94.1 

95.9 

94.3 

96.0 

94.3 

96.0 

94.4 

96.3 

94.4 

96.3 

94.5 

96.4 

94.5 

96.4 

>  300 

>  200 

32.7 

32.7 

77.8 

77.0 

84.7 

84.7 

88.3 

88.5 

91.3 

91.4 

92.1 

92.3 

94.4 

94.7 

95.9 

96.3 

96.0 

96.6 

97.0 

97.7 

97.2 

98.1 

97.2 

98.1 

97.5 

98.6 

97.6 

98.8 

97.6 

99.0 

97.7 

99.1 

>  100 
>  o 

32.7 

32.7 

77.8 

77.8 

84.7 

84.7 

88.5 

88.5 

91.4 

91.4 

92.3 

92.3 

94.7 

94.7 

96.3 

96.3 

96.6 

96.6 

97.7 

97.7 

98.3 

98.3 

98.3 

98.3 

98.8 

98.8 

99.0 

99.0 

99.3 

99.4 

99.6 

100.0 
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MYRTLE  BEACH  AFB  SOUTH  CAROLINA 

Vat  on  nat/I 


43-47/49-72 


JAN 


PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE 
(FROM  HOURLY  OBSERVATIONS) 


1200-1400 

►<00*5(1.5  T) 


ceiling 

(FEET! 

VISIBILITY  (STATUTE  MILES) 

>  10 

>6 

>  5 

>  <4 

>  3 

>  2’/> 

>2 

>  1% 

>  1 

>  >/4 

>  i't 

>  v> 

>5/16 

>  '/. 

>  0 

NO  CEILING 
>  20000 

25.2 

30.4 

43.7 

52.4 

45.2 

54.2 

45.9 

55.0 

45.9 

55.2 

46.1 

55.3 

46.1 

55.3 

46.1 

55.3 

46.1 

55.3 

46.1 

55.3 

46.1 

55.3 

46.1 

55.3 

46.1 

55.3 

46.1 

55.3 

46.1 

55.3 

46.1 

55.3 

>  .8000 
>  16000 

30.6 

30.7 

52.9 

53.3 

54.7 

55.1 

55.5 

55.9 

55.6 

56.0 

55.7 

56.1 

55.7 
5t> .  1 

55.7 

56.1 

55.7 

56.1 

55.7 

56.1 

55.7 

56.1 

55.7 

56.1 

55.7 

56.1 

55.7 

56.1 

55.7 

56.1 

55.7 

56.1 

>  14000 

>  12000 

31.6 

32.2 

54.9 

56.7 

56.7 

58.6 

57.5 

59.4 

57.7 

59.6 

57.8 

59.7 

57.8 

59.7 

57.8 

59.7 

57.8 

59.7 

57.8 

50.7 

57.8 

59.7 

57.8 

59.7 

57.6 

59.7 

57.0 

59.7 

57.8 

59.7 

57.8 

59.7 

*r  10000 
>  9000 

32. e 
33.2 

59.2 

60.1 

61.1 

62.0 

61.9 

62.8 

62.1 

62.9 

62.2 

63.0 

62.2 

63.0 

62.2 
t>3  a  0 

62.2 

63.0 

62.2 

63.0 

62.2 

63.0 

62.2 

63.0 

62.2 

63.0 

62.2 

63.0 

62.2 

63.0 

62.2 

63.0 

>  8000 
>  7000 

33.9 

34.7 

62.2 

64.3 

64.3 

66.4 

65.2 

67.4 

65.4 

67.5 

65.5 

67.6 

65.5 

67.6 

65.5 

67.6 

65.5 

67.6 

65.5 

67.6 

65.5 

67.7 

65.5 

67.7 

65.5 

67.7 

65.5 

67.7 

65.5 

67.7 

65.5 

67.7 

si  6000 

>  5000 

35.6 

36.5 

66.5 

68.9 

6970 

71.4 

69.9 

72.4 

70.1 

72.7 

70.2 

72.8 

70.2 

72.9 

70.2 

72.9 

70.2 

72.9 

70.2 

72.9 

70.3 

72.9 

70.3 

72.9 

70.3 

72.9 

70.3 

72.9 

70.3 

72.9 

70.3 

72.9 

-  4500 
>  4000 

36.7 

37.2 

“69731 

70.8 

72.0 

73.5 

73.0 

74.7 

73.4 

75.0 

73.5 

75.1 

73.6 

75.2 

73.6 

75.3 

73.6 

75.3 

73.6 

75.3 

73.7 

75.3 

73.7 

75.3 

73.7 

75.3 

73.7 

75.3 

73.7 

75.3 

73.7 

75.3 

=:  3500 
>  3000 

37.7 

38.3 

72.1 

73.5 

74.8 

76.3 

76.0 

77.5 

76.3 

77.8 

76.4 

78.0 

76.6 

78.2 

76.6 

78.3 

76.6 

78.3 

76.7 

78.3 

76.7 

78.4 

76.7 

78.4 

76.7 

70.4 

[~76.7 

70.4 

76.7 

78.4 

76.7 

78.4 

i  2500 
*  2000 

39.0 

39.5 

74.8 

76.5 

1  77.  a 

79.5 

78.9 

80.8 

79.3 

01.3 

79.5 

81.4 

79.7 

81.6 

79.8 

81.8 

79.8 

81.8 

79.8 

81.8 

79.9 

81.9 

79.9 

81.9 

79.9 

81.9 

79.9 

81.9 

79.9 

81.9 

79.9 

81.9 

>  1800 
>  1500 

39.7 

40.0 

77.0 

78.1 

80.0 

81.2 

81.3 

82.7 

81.8 

83.4 

82.0 

83.6 

82.3 

84.0 

82.4 

84.3 

82.4 

84.3 

82.5 

84.3 

62.5 

84.3 

82.5 

84.3 

82.5 

84.3 

82.5 

84.3 

82.5 

84.3 

82.5 

84.3 

a  1200 
>  1000 

40^31 

40.4 

79.9 

80.9 

83.2 

84.5 

84.7 

86.1 

05.6 

87.1 

85.8 

87.3 

86.3 

87.9 

86.6 

88.3 

86.7 

88.3 

86.7 

88.4 

86.7 

08.4 

86.7 

88.4 

86,7 

88.4 

86.7 

88.4 

86.7 

88.4 

86.7 

88.4 

s'.  900 

>  800 

40.5 

40.6 

81.4 

82.2 

85.0 

85.9 

86.7 

87.6 

87.9 

88.9 

88.2 

89.3 

88.7 

90.0 

89.2 

90.5 

89.2 

90.6 

89.3 

90.6 

09.3 

90.7 

89.3 

90.7 

89.3 

90.7 

89.3 

90.7 

89.3 

90.7 

89.3 

90.7 

>  /oo 
£  600 

40.6 

40.7 

82.7 

83.1 

86.7 

87.2 

88.6 

89.0 

90.0 

90.7 

90.5 

91.3 

91.3 

92.4 

91.8 

93.2 

91.9 

93.3 

92.0 

93.5 

92.0 

93.5 

92.0 

93.5 

92.0 

93.6 

92.0 

93.6 

92.0 

93.6 

92.0 

93.6 

2  500 

>  400 

40.7 

40.7 

83.9 

34.1 

88.2 

88.6 

90.2 

90.8 

92.1 

92.7 

92.9 

93.6 

94.5 

95.6 

95.3 

96.5 

95.6 

96.9 

95.9 

97.2 

96.0 

97.3 

96.0 

97.4 

96.1 

97.6 

96.1 

97.6 

96.1 

97.6 

96.1 

97.6 

2  300 

2  200 

40.7 

40.7 

84.2 

84.3 

88.7 

88.8 

91.0 

91.1 

93.0 

93.1 

94.0 

94.2 

96.4 

96.6 

97.6 

97.9 

98.2 

98.5 

98.8 

99.2 

99.0 

99.4 

99.0 

99.4 

99.3 

99.8 

99.3 

99.9 

99.4 

99.9 

99.4 

99.9 

2  10 0 

2  0 

40.7 

40.7 

84.3 

84.3 

88.8 

88.8 

91.1 

91.1 

93.1 

93.1 

94.2 

94.2 

96. 6j  98.0 
96.61  98.0 

98.5 

98.5 

99.3 

99.3 

99.4 

99.4 

99.5 

99.5 

99.8 

99.8 

99.9 

99.9 

99.9 

100.0 

100. 0 
100.0 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS- 
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MYRTLE  ^EACH  AFB  SOUTH  CAROLINA 

STAT,0*1  NAVf 


43-47/49-72 


JAN 


PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE 
(FROM  HOURLY  OBSERVATIONS) 


1500-1700 

NOcftsnsM 


CEILING 

VISIBILITY  (STATUTE  MILES) 

|f£EI| 

>  10 

1 

>6  j  =c5 

>  4 

>  3 

a  ?’/i 

>2 

>  1V» 

>  w. 

a  i 

>  V. 

a 

a  '/> 

>5/16 

>  '/« 

>  o 

NO  CEILING 
>  20000 

24.9 

29.5 

45.0 

53.8 

46.5 

55.6 

47.2 

56.5 

47.6 

57.1 

47.7 

57.2 

47.7 

57.2 

47.7 

57.2 

47.7 

57.2 

47.7 

57.2 

47.7 

57.2 

47.7 

57.2 

47.7 

57.2 

47.7 

57.2 

47.7 

57.2 

47.7 

57.2 

»V  5V 

^  fH 

29.6 

29.7 

54.4 

54.7 

56.2 

56.5 

57.1 

57.4 

57.7 

58.1 

57.8 

58.1 

57.0 

58.1 

57.8 
58 . 1 

57.8 

58.1 

57.8 

58.1 

57.8 

58.1 

57.8 

58.1 

57.8 

58.1 

57.8 

58.1 

57.8 

58.2 

57.8 

58.2 

a  uooo 
>  12000 

30.4 

31.4 

55.9 

57.6 

57.6 

59.6 

58.5 

60.4 

59.2 

61.1 

59.3 

61.2 

59.3 

61.2 

59.3 

61.2 

59.3 

61.2 

59.3 

61,2 

59.3 

61.2 

59.3 

61.2 

59.3 

61.2 

59.3 

61.2 

59.3 

61.2 

59.3 

61.2 

a  ioooo 
a  9ooo 

32.6 

33.1 

61.1 

62.2 

63.1 

64.2 

64.0 

65.1 

64.6 

65.7 

64.7 

65.8 

64.7 

65.8 

64.7 

65.8 

64.7 

65.8 

64.7 

65.8 

64.7 

65.8 

64.7 

65.8 

64.7 

65.9 

64.7 

65.9 

64.8 

65.9 

64.8 

65.9 

a  eooo 
a  7000 

34.0 

34.4 

64.6 

66.6 

66.7 

68.7 

67.8 

69.8 

68.4 

70.4 

68.5 

70.5 

68.5 

70.5 

68.5 

70.5 

68.5 

70.5 

68.5 

70.5 

68.5 

70.6 

68.5 

70.6 

68.5 

70.6 

68.5 

70.6 

68.6 

70.6 

68.6 

70.6 

6000 
a  5000 

35.6 

36.6 

68.9 

70.7 

71.2 

73.2 

72.3 

74.3 

72.9 

75.0 

73.1 

75.1 

73.1 

75.1 

73.1 

75.1 

73.1 

75.1 

73.1 

75.1 

73.1 

75.2 

73.1 

75.2 

73.1 

75.2 

73.1 

75.2 

73.2 

75.3 

73.2 

75.3 

II 

M  Al 

36.9 

37.5 

71.5 
73.  C 

73.9 

75.5 

75.1 

76.8 

75.8 

77.6 

75.9 

77.7 

75.9 

77.8 

76.0 

77.8 

76.0 
77. B 

76.0 

77.8 

76.0 

77.9 

76.0 

77.9 

76.1 

77.9 

76.1 

77.9 

76.1 

77.9 

76.1 

77.9 

a  3500 

a  3000 

37.9 

38.4 

74.0 

75.2 

76.6 

78.1 

77.9 

79.6 

78.8 

80.4 

78.9 

80.6 

79.0 

80.6 

79.0 

80.7 

79.0 

80.7 

79.0 

80.7 

79.1 

80.7 

79.1 

80.7 

79.1 

80.8 

79.1 

80.8 

79.1 

80.8 

79.1 

80.8 

a  2500 
a  ?ooo 

38.8 

39.3 

76.0 

78.5 

79.7 

81.6 

81.2 

83.2 

82.2 

84.4 

82.3 

84.6 

82.4 

84.8 

82.5 

84.9 

82.5 

84.9 

82.5 

84.9 

82.5 

85.0 

02.5 

85.0 

82.5 

85.0 

82.5 

85.0 

82.6 

35.0 

82.6 

85.0 

a  i8oo 
■  a  isoo 

39.4 

39.6 

78.9 

79.7 

82.1 

82.9 

83.7 

84.6 

84.9 

85.6 

85.1 

86.0 

85.3 

86.2 

85.4 

86.3 

85.4 

86.3 

85.4 

86.4 

85.5 

86.5 

85.5 

86.5 

85.6 

86.5 

85.6 

86.5 

85.6 

86.6 

85.6 

86.6 

>  1200 
>  1000 

39.7 

39.8 

80.6 

81.5 

84.0 

85.2 

85.8 

87.1 

87.2 

88.5 

87.4 

88.8 

87.7 

89.3 

87.8 

89.4 

87.9 

89.5 

88.0 

89.6 

88.1 

89.7 

88.1 

89.7 

80.1 

89.7 

88.1 

89.7 

88.1 

89.8 

88.1 

89.8 

a  900 
a  soo 

39.9 

39.9 

81.9 

82.3 

65.8 

86.5 

87,7 

88.5 

89.3 

90.2 

89.6 

90.6 

90.1 

91.2 

90.3 

91.5 

90.4 

91.5 

90.5 
91  .7 

90.6 

91.8 

90.6 

91.8 

90.6 

91.8 

90.6 

91.8 

90.7 

91.9 

90.7 

91.9 

>  700 

a  60 o 

39.9 

39.9 

82.6 

82.8 

86.9 

87.2 

89,1 

89.5 

91.0 

91.8 

91.4 

92.3 

92.1 

93.2 

92.4 

93.7 

92.5 

93.7 

92.7 

94.0 

92.8 

94.1 

92.8 

94.1 

92.9 

94.2 

92.9 

94.2 

92.9 

94.3 

92.9 

94.3 

a  500 
a  400 

40.0 

40.0 

83.7 

83.8 

88.4 

88.4 

90.7 

90.9 

93.3 

93.5 

93.8 

94.1 

95.1 

95.8 

95.6 

96.4 

95.8 

96.6 

96.2 

97.0 

96.4 

97.2 

96.4 

97.2 

96.5 

97.3 

96.5 

97.4 

96.6 

97.4 

96.6 

97.4 

a  300 
a  20 o 

40.0 

40.0 

33.9 

83.9 

88.5 

88.5 

91. C 
91,0 

93.7 

93.8 

94.5 

94.6 

96.3 

96.5 

97.1 

97.6 

97.2 

97.9 

97.9 

98.7 

98.3 

99.3 

98.3 

99.3 

98.4 

99.4 

98.4 

99.5 

98.5 

99.7 

98.5 

99.7 

— 

IV  IV 

ol 

40.0 

40.0 

83.9 

83.9 

88.5 

88.5 

91,0 

91.0 

93.8 

93.8 

94.6 

94.6 

96.5 

96.5 

97.6 

97.6 

97.9 

97.9 

98.7 

98.7 

99.3 

99.3 

99.3 

99.3 

99.5 

99.5 

99.6 

99.6 

99.7 

99.7 

99.8 

100.0 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS. 
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PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE 
(FROM  HOURLY  OBSERVATIONS) 


CEILING 

(FEET) 

VISIBILITY  (STATUTE  MILES) 

>  to 

>6 

>  5 

_ 

>  3 

>  ?'/» 

>  ? 

>  l'/j 

>  »*/« 

>  1 

> 

>  n 

>  5* 

>5/16 

>  V. 

>  0  1 

1 

NO  CLUING 

12.6 

4771) 

50.9 

53.2 

54.6 

54.6 

55.4 

55.6 

55.7 

56.5 

56.8 

56.8 

57.3 

57.3 

57.5 

58. lj 

> 

20000 

13.7 

50.3 

54.5 

56.8 

58.5 

58.5 

59.3 

59.5 

59.7 

60.4 

60.7 

60.7 

61.3 

61.3 

61.4 

62.1 

£ 

18000 

13.7 

51.1 

54.9 

57.2 

58.9 

58.9 

59.7 

59.9 

60.0 

60.6 

61.1 

61.1 

61,6 

61.7 

61.0 

62.5 

> 

>6000 

13.7 

51.2 

55.0 

57.3 

59.0 

59.0 

59.8 

60.0 

60.2 

60.9 

61.2 

61.2 

61.8 

61.8 

61.9 

62.6 

> 

14000 

13.8 

52.6 

56.4 

58.7 

60.4 

60.5 

61.2 

61.5 

61.6 

62.3 

62.6 

62.6 

63.2 

63.2 

63.4 

64.0 

> 

12000 

14.3 

54.1 

56.0 

60.6 

62.3 

62.3 

63.1 

63.3 

63.4 

64.2 

64.5 

64.5 

65.0 

65.1 

65.2 

65.9 

> 

10000 

15.0 

56.1 

60.2 

62.9 

64.6 

64.6 

65.4 

65.7 

65.8 

66.5 

66.3 

66.8 

67.4 

67.4 

67.5 

68.2 

> 

9000 

15.0 

56.3 

61.2 

63.9 

65.6 

65.6 

66.4 

66.7 

66.8 

67.5 

67.8 

67.8 

68.4 

68.4 

68.6 

69.2 

8000 

15.3 

58.4 

63.0 

65.8 

67.6 

67.7 

68.5 

68.8 

68.9 

69.6 

70.0 

70.0 

70.5 

70.6 

70.7 

71.4 

£ 

7000 

15.5 

60.1 

64.9 

67.7 

69.6 

69.6 

70.6 

70.9 

71.0 

71.7 

72.0 

72.0 

72^6 

72.7 

72.8 

73.4 

6000 

15.6 

61.5 

66.4 

69.3 

71.2 

71.3 

72.3 

72.5 

72.7 

73.4 

73.7 

73.7 

74.3 

74.3 

74.5 

75.2 

5000 

16.1 

63.5 

68.6 

71.6 

73.6 

73.6 

74.8 

75.2 

75.3) 

76.0 

76.4 

76.4 

76.9 

77.0 

77.1 

77.8 

4500 

16.2 

64.1 

69.2 

72.2 

74.3 

74.3 

75.5 

75.8 

75.9 

76.7 

77.0 

77.0 

77.6 

77.7 

77.8 

78.5 

=: 

4000 

16.5 

65.5 

70.8 

74.0 

76.1 

76,2 

77.4 

77.7 

77.9 

78.6 

79.0 

79.0 

79.5 

79.61 

79.8 

80.4 

3500 

16.5 

66.1 

71.4 

74.7 

76.9 

76.9 

78.2 

78.5 

7e.6 

79.4 

79.7 

79.7 

80.3 

80.3 

80.5 

81.1 

> 

3000 

16.7 

67.1 

72.6 

76.0 

78.2 

78.3 

79.7 

80.0 

80.2 

80.9 

31.3 

81.3 

81.9 

81.9 

82.1 

82.7 

> 

2500 

16.7 

67.8 

73.4 

76.8 

79.1 

79.2 

80.7 

81.0 

81.1 

81.9 

82.3 

82.3 

83.0 

83.0 

33.2 

83.8 

2000 

16.8 

69.3 

75.1 

78.7 

81.1 

81.1 

82. 7| 

83.0 

83.2 

34.1 

34.5 

84.5 

85.1 

85.2 

85.3 

86.0 

1800 

16.6 

69.5 

75.5 

79.1 

81.5 

81.6 

83. 1 

83.5 

83.6 

84.5 

84.9 

85.0 

85.6 

85.6 

85.8 

86.4 

1500 

16.9 

70.3 

76.2 

80.0 

82.4 

82.5 

84.0 

84.4 

84.5 

85.4 

85.8 

85.9 

86.5 

86.5 

86.7 

87.4 

1200 

16.9 

70.7 

76.9 

80.7 

83.3 

03.4 

85.0 

85.4 

85.5 

86.5 

86.9 

86.9 

87.5 

87.6 

87TT 

88.4 

> 

1000 

17.0 

71.6 

77.8 

82.0 

84.8 

84.9 

86.4 

86.8 

87.0 

88. 0 

e8.4 

88.4 

89.1 

89.1 

89.3 

90.0 

> 

900 

17.0 

71.8 

78.2 

82.3 

85.2 

85.3 

86.9 

87.3 

87.4 

88.4 

88.9 

88.9 

89.5 

89.5 

89.7 

90.4 

800 

17.0 

72.1 

78.6 

82.8 

85.7 

85.9 

87.5 

88.0 

88.1 

69.1 

89.5 

89.6 

90.2 

90.2 

90.4 

91.1 

> 

700 

17.0 

72.2 

78.6 

83.0 

86.1 

86.4 

38.0 

88.5 

88.6 

89.7 

90.2 

90.2 

90.8 

90.9 

91.0 

91.7 

600 

17.0 

72.5 

79.2 

83.9 

87.2 

87.5 

89.1 

89. 6 

89.7 

90.9 

91.4 

91.4 

92.0 

92.1 

92.3 

93.0 

> 

500 

17.0 

72.8 

79.6 

84.4 

87.9 

88.2 

90.2 

90.7 

90.8 

92.2 

92.6 

92.7 

93.3 

93.3 

93.5 

94.2 

=: 

400 

17.0 

73.0 

79.8 

84.8 

88.6 

88.9 

91.3 

91.8 

92.0 

93.4 

93.9 

93.9 

94.6 

94.6 

94.8 

95.5 

> 

300 

17.0 

73.0 

79.9 

85.0 

89.0 

89.4 

92.1 

92.7 

92.9 

94.5 

95.0 

95.1 

95.7 

95.9 

96.1 

96.9 

> 

200 

17.0 

73.1 

80.0 

85.1 

89.1 

89.5 

92.5 

93.4 

93.6 

95.6 

96.2 

96.3 

97.1 

97.3 

97.6 

98.4 

> 

100 

17.0 

73.1 

80.0 

85.1 

89.1 

89.5 

92.5 

93.4 

93.7 

96.0 

96.3 

96.8 

97.7 

97.9 

98.4 

99.3 

s: 

0 

17.0 

73.1 

80.0 

85.1 

89.1 

89.5 

92.5 

93.4 

_93*7 

96.0 

96.8 

96.8 

97.6 

90.0 

98.6 

100.0 

USAF  ETAC  KA14  0*14*5  (OL  A)  *»CV>OuS  tOfliCNi  o *  rn>S  *0»m  A»C  CISOitI£ 


TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS. 
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PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE 
(FROM  HOURLY  OBSERVATIONS) 


0300-0500 


ViSlBlt;TY  {STATUTE  MILES) 


NO  CEILING 
>  20000 


5  2500 
>  2000 

>  1800 
I  >  1500 
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_  MYRTLE  BEACH  APB  SOUTH  CAROLINA 

STA’  'jN  ""  $fAf  O*  *LA»/f 


43-47a49-7? 


PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE 
(FROM  HOURLY  OBSERVATIONS) 


_££fi _ 


0600-0800 
1 1  *  i 


CEILING 

(FEET) 

-  ’—  —  ■  "  —  —  , 

VlS!Blliry  (STATUTE  MILES) 

>  10 

>6 

>  5 

>  4 

>  3 

_  . 

>  T'i 

>2 

>VA 

>  Hi 

>  1 

> 

>  n 

>  Vi 

>5/16 

>  ,,, 

a  o  j 

NO  CEILING 

>  20000 

13.5 

14.8 

42.4 

46.0 

45.3 

49.9 

46.7 

51.5 

48.8 

53.7 

48.9 

53.8 

49.5 

54.5 

49.7 

54.8 

49.8 

54.9 

50.4 

55.6 

50.5 

55.7 

50.5 

55.8 

50.9 

56.3 

51.0 

56.5 

51.3 

56.3 

51.7 

57.3 

>  <8000 
>  16000 

14.8 

14.8 

47.3 

47.7 

50.4 

50.9 

52.1 

52.5 

54.2 

54.7 

54.3 

54.8 

55.0 

55.5 

55.3 

55.7 

55.4 

55.9 

56.1 

56.6 

56.3 

56.7 

56.3 

56.8 

56.8 

57.3 

57.1 

57.5 

57.3 

57.8 

57.8 

58.3 

>  14000 

>  12000 

14.9 

15.3 

48.2 

50.1 

51.4 

53.5 

53.0 

55.1 

55.3 

57.4 

55.4 

57.5 

56.0 

58.2 

56.4 

58.5 

56.5 

58.7 

57.2 

59.4 

57.3 

59.6 

57.4 

59.6 

57.9 

60.1 

58.1 

60.3 

58.4 

60.6 

58.9 

61.1 

>  10000 
>  9000 

16.2 

16.4 

53.0 

53.8 

56.7 

57.6 

58.5 

59.4 

61.0 

61.9 

61.1 

62.0 

61.7 

62.7 

62.1 

63.0 

62.2 

63.2. 

63.0 

63.9 

63.1 

64.1 

63.2 

64.1 

63.7 

64.6 

63.9 

64.8 

64.2 

65.1 

64.7 

65.6 

=:  8000 
>  7000 

16.7 

17.2 

55.5 

57.3 

r_59 . 4 
61.3 

61.2 

63.3 

63.9 

66.0 

64.0 

66.2 

64.8 

66.9 

65.1 

67.3 

65.3 

67.4 

66.0 

68.2 

66.2 

68.4 

66.2 

68.4 

66.8 

68.9 

67.0 

69.2 

67.3 

69.5 

67.8 

70.0 

>  6000 
>  5000 

17.6 

17.9 

58.7 

60.4 

63.0 

65.0 

65.2 

67.2 

68.0 

70.2 

68.2 

70.4 

69.0 

71.2 

69.4 

71.7 

69.6 

71.8 

70.4 

72.6 

70.5 

72.6 

70.6 

72.9 

71.1 

73.4 

71.3 

73.6 

71.7 

74.0 

72.2 

74.5 

PI 

*!  V 

MAI 

_ 

18.0 

18.2 

61.1 

62.6 

65.8 

67.6 

68,0 

70.0 

71.1 

73.2 

71.2 

73.4 

72.1 

74.3 

72.5 

74.9 

72.7 

75.0 

73.5 

75.9 

73.7 

76.0 

73.7 

76.1 

74.3 

76.7 

74.5 

76.9 

74.8 

77.2 

75.4 

77.8 

>  3500 
=:  3000 

18.5 

18.7 

63.9 

64.7 

69.1 

70.0 

71.7 

72.7 

74.9 

76.0 

75.1 

76.2 

76.0 

77.2 

76.5 

77.7 

76.7 

77.9 

77.6 

78.8 

77.8 

78.9 

77.9 

79." 

78.4 

79.6 

78.6 

79.9 

79.0 

80.2 

79.5 

80.8 

>  2500 

>  2000 

18.8 

19.1 

65.7 

66.8 

71.3 

72.6 

74.2 

75.6 

77.5 

79.0 

77.7 

79.2 

78.8 

80.3 

79.3 

80.9 

79.5 

81.1 

80.4 

82.0 

80.5 

82.X 

80.6 

82.2 

81.2 

82.8 

81.5 

83.1 

81.8 

33.4 

82.4 

84.0 

IV  IV 

ii 

19.1 

19.3 

67.1 

67.8 

72.9 

73.6 

75.9 

76.7 

79.4 

80.3 

79.6 

80.5 

8o.8 

81.7 

81.3 

82.4 

81.5 

82.5 

82.4 

83.4 

32.6 

63.6 

82.6 

83.7 

83.3 

84.3 

83.5 

84.5 

83.8 

84.9 

84.4 

85.5 

>  1200 
>  1000 

19.3 

19.3 

66. 6 
69.3 

74.7 

75.7 

77.9 

73.9 

81.5 

82.8 

81.7 

83.0 

83.1 

84.5 

83.8 

85.2 

84.0 

85.3 

84.9 

36.2 

85.0 

86.4 

85,1 

86.5 

85.7 

87.1 

86.0 

87.3 

86.3 

87.7 

87.0 

88.4 

>  900 

>  800 

19.3 

19.4 

69.6 

70.0 

76.0 

76.6 

79.4 

80.0 

83.3 

84.0 

83.6 

84.3 

85.1 

86.0 

85.8 

86.7 

85.9 

86.9 

86.8 

87.9 

37.0 

88.0 

87.1 

88.1 

87.7 

88.7 

87.9 

89.0 

8d.4 

89.4 

89.0 

90.0 

>  700 

>  600 

19.4 

19.4 

70.5 

70.3 

77.4 

77.8 

81.0 

81.5 

85.1 

85.8 

85.4 

86.1 

87. 0 
87.8 

87.8 

88.5 

87.9 

88.7 

89.0 

89.7 

89.1 

89.9 

89.2 

90.0 

89.8 

90.6 

90.1 

90.8 

90.5 

91.2 

91.1 

91.8 

>  500 

=:  400 

19.4 

19.4 

71.1 

71.4 

78.3 

78.7 

82.1 

82.8 

66.5 

87.4 

86.9 

87.9 

88.8 

90.1 

89.5 

90.9 

89.8 

91.3 

90.9 

92.6 

91.1 

93.0 

91.2 

93.1 

91.8 

93.8 

92.1 

94.0 

92.5 

94.5 

93.1 

95.1 

>  300 

>.  200 

19.4 

19.4 

71.4 

71.4 

78.8 

78.9 

82.9 

83.0 

87.8 

87.9 

88.3 

88.4 

90.8 

91.2 

91.8 

92.4 

92.2 

92.9 

93.8 

94.5 

94.3 

95.3 

94.4 

95.4 

95.3 

96.5 

95.6 

96.8 

96.1 

97.5 

96.8 

98.3 

£  100 
>  0 

19.4 

19.4 

71.4 

71.4 

78.9 

78.9 

83.1 

83.1 

88.0 

88.0 

88.5 

88.5 

91.2 

91.2 

92.5 

92.5 

93.1 

93.1 

94.7 

.  .7 

95.6 

95.6 

95.7 

95.7 

97.1 

97.1 

97.5 

97.5 

98.3 

98.3 

99.4 

100.0 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS. 
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13717  _  MYRTLE  BEACH  AFB  SOUTH  CAROLINA 

STATION  ~  " 


CEILING  VERSUS  VISIBILITY  i 


43-47>49-72 


FEB 


STATION  NAMl 


PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE 
(FROM  HOURLY  OBSERVATIONS) 


?  100-2300 

MW»$ftST} 


CEll<NG 

HW 

VIS18IL1IY  (STATUTE  MILES) 

>  10 

>6 

*, 

>  4 

>  3 

>  2'/j 

>2 

Sivs 

>  1*4 

>  1 

>  V, 

>  H 

5 

>5/16 

>  % 

>  0 

NO  CEILING 
>  20000 

16.2 

17.6 

49.1 

53.3 

52.7 

57.1 

54.6 

59.3 

55.7 

60.4 

55.9 

60.6 

56.3 

61.0 

56.4 

61.3 

56.4 

61.3 

56.8 

61.7 

56.9 

61.9 

57.0 

61.9 

57.3 

62.4 

57.5 

62.5 

57.6 

62.6 

57.8 

62.8 

>  18OOO 

>  M000 

17.6 

17.7 

53.9 

54.5 

57.7 

58.4 

59.9 

60.6 

61.0 

61.7 

61.2 

61.8 

61.6 

62.2 

61.91 

62.5 

61.9 

62.5 

62.3 

62.9 

62.5 

63.1 

62.5 

63.1 

63.0 

63.6 

63.1 

63.7 

63.2 

63.3 

63.4 

64.1 

>  14000 

>  12000 

17.9 

18.3 

55.5 

56.9 

59.6 

61.0 

61.7 

63.3 

62.9 

64.5 

^37? 

64.7 

63.5 

65.1 

63.8 

65.4 

63.3 

65.4 

64.2 

65.8 

64.3 
66. C 

64.4 

66.0 

64.8 

66.4 

65.0 

66.6 

65.1 

66.7 

65.3 

66.9 

>  '0000 
>  °000 

18.9 

19.0 

59.2 

59.9 

63.6 

64.5 

66.0 

67.0 

67.2 

68.3 

67.4 

68.4 

67.9 

69.0 

68.2 

69.3 

68.2 

69.3 

68.6 

69.7 

68.8 

69.9 

68.8 

69.9 

69.2 

70.4 

69.4 

70.5 

69.5 

70.6 

69.7 

70.8 

>  8000 
>  7000 

19.6 

19.7 

61.6 

62.9 

66.4 

68.0 

69.0 

70.7 

70.5 

72.2 

70.7 

72.3 

71.3 
7  j  .0 

'  7TT6 
73.2 

71.6 

73.2 

72.0 

73.7 

72.1 

73.9 

72.2 

73.9 

72.6 

74.4 

72.3 

74.5 

72.9 

74.6 

73711 

74.8 

>  6000 
>  5000 

19.3 

20.2 

63.6 

65.9 

69T01 

71.3 

71.6 

74.0 

73.2 

75.7 

73.4 

75.8 

74.0 

T6.5 

7475 

76.9 

74.3 

76.9 

74.8 

77.4 

74.9 

77.5 

75.0 

77.6 

75.5 

78.1 

75.6 

78.2 

75.7 

78.3 

75.9 

78.5 

1  4500 
>  4000 

20.2 

20.4 

66.5 

67.3 

72.il 

73.7 

74.9 

76.7 

76.7 

78.4 

76.8 

78.6 

77.5 

79.3 

77.9 

79.7 

77.9 

79.7 

78.4 

80.2 

78.5 

80.3 

78.6 

80.4 

79.1 

80.9 

79.2 

81.0 

79.3 

81.1 

79.5 

81.3 

>  3500 
_  3000 

20.6 

20.3 

68.5 

69.5 

74.5 

75.7 

77.5 

78.7 

79.4 

80.6 

79.6 

80.8 

80.2 

81.5 

80.6 

81.9 

80.6 

81.9 

81.1 

82.4 

61.3 

82.5 

81.3 

82.6 

81.8 

83.1 

81.9 

63.2 

82.1 

83.3 

82.3 

83.6 

1  >  2500 

>  2000 

20.8 

20.8 

70.2 

71.3 

76.4 

77.6 

79.5 

80.8 

8175 

33.0 

81.7 

03.2 

82-4 

84.0 

82.8 

84.5 

82.8 

84.5 

83.3 

85.0 

83.5 

85.2 

83.5 

85.2 

84.0 

85.7 

84.2 

85.9 

84.3 

86.0 

84.5 

86,2 

>  1800 
>  1500 

20.8 

20.9 

71.4 

71.9 

77.7 

78.4 

81.0 

81.8 

83.2 

84.3 

83.4 

84.5 

84.3 

85.4 

84.7 

85.9 

84,7 

85.9 

85.2 

86.4 

85.4 

86.6 

85.4 

86.6 

8c. 0 
87.1 

86.1 

87.3 

86.2 

87.4 

86.4 

87.6 

>  1200 
£  1000 

20.9 
21.  C 

72.9 

73.5 

79  .b 
80.3 

83.2 

84.1 

85.7 

86.7 

86.0 

87.0 

87.0 
88. C 

87.5 

88.5 

87.5 

88. 5 

88.0 

89.0 

88.2 
89. 2 

88.2 

89.2 

88.7 

89.8 

88.9 

89.9 

89.0 

90.0 

89.2 

90.2 

>  900 

>  800 

21.0 

21.0 

73.8 

74.1 

80.6 

81.0 

84.6 

85.4 

87.2 

88.0 

<37,5 

88.3 

88.5 

89.4 

89.0 

89.9 

89.0 

09.9 

89.5 

90.4 

39.7 

90.7 

09.7 

90.8 

90.3 

91.3 

90.4 

91.5 

90.5 

91.6 

90.7 

91.8 

>  7C0 

>  600 

21.0 
21. J 

74.2 

74.6 

81.1 

81.6 

85.7 

86.3 

08.5 

89.3 

88.8 

09,6 

90.0 

91.0 

90.5 

91.5 

90.5 

91.5 

91.0 

92.1 

91.3 

92.4 

91.3 

92.4 

91.9 

93.0 

92.0 

93.1 

92.2 

93.2 

92.4 

93.4 

>  500 

>  400 

21.0 

21.0 

74.7 

74.9 

82.1 

82.4 

87.0 

87.4 

90.1 

90.7 

90.4 

91.1 

92.1 

93.0 

92.7 

93.7 

92.9 

93.9 

93.5 

94.6 

93.8 

95.0 

93.8 

95.0 

94.4 

95.6 

94.5 

95.7 

94.6 

95.9 

94.8 

96.2 

i  300 
>  200 

21.0 

21.0 

74.9 

74.9 

82.5 

82.5 

87.5 

87.5 

90.9 

91.1 

91.3 

91.7 

93.7 

94.2 

94.5 

95.2 

94.8 

95.5 

95.6 

96.4 

96.0 

96.9 

96.0 

97.0 

96.6 

97.6 

96.7 

97.7 

96.9 

97.9 

97.2 

98.2 

r:  100 
>  0 

21.0 

21.0 

74.9 

74.9 

82.5 

82.5 

87.5 

87.5 

91.1 

91.1 

91.7 

91.7 

94.3 

94.3 

95.3 

95.3 

95.5 

95.5 

96.5 

96.5 

97.2 

97.2 

97.2 

97.3 

97.9 

98.0 

98.1 

98.2 

98.6 

98.7 

‘’9.0 

100.0 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS  . 
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SUHON 


MYRTLE  BEACH  AF8  SOUTH  CAROLINA  43-47.»49-72 _ 

STATION  NAME 


JIM 

MONTH 


PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE 
(FROM  HOURLY  OBSERVATIONS) 


0000-0200 

HOUR*  [1ST) 


CEILING 

VISIBILITY  (STATUTE  MUES) 

(FEET) 

>  10 

>6 

>  5 

— 

>  4 

>3 

>  2  Vi 

>2 

>  l/« 

>  1 

>  Ti 

>  v. 

>  V7 

>5/U 

>  % 

£  o 

NO  CEILING 

15 . 3 

51.2 

54.1 

56.1 

57.7 

57.9 

58.6 

50.9 

59.1 

59.4 

59.5 

59.5 

59.7 

59.3 

60.1 

60.3 

a 

20000 

16.2 

54.9 

58.1 

60.3 

61.9 

62.1 

62.8 

63.1 

63.3 

63.6 

63.7 

63.7 

64,1 

64.1 

64.4 

64.7 

> 

18000 

16.2 

55.0 

58.3 

60.4 

62.1 

62.3 

63.0 

63.3 

63.5 

63.8 

64.0 

64.0 

64.5 

64.4 

64.7 

64.9 

> 

16000 

16.2 

55.2 

58.5 

60.6 

62.3 

62.5 

63.2 

63.5 

63.7 

64.0 

64.2 

64.2 

64.5 

64.6 

64.9 

65.1 

> 

14000 

16.6 

56.6 

60.1 

62.3 

63.9 

64.1 

64.8 

65.1 

65.3 

65.7 

65.0 

65.8 

66.2 

66.2 

66.5 

66.8 

'2000 

16.9 

50.0 

61.6 

63.8 

65.5 

65.7 

66.5 

06  •  8 

66.9 

67.4 

67.5 

67.5 

67.8 

67.9 

68.2 

63.4 

> 

.0000 

17.5 

59.8 

63.5 

65.7 

67.5 

67.7 

68.5 

68.8 

69.0 

69.4 

69.5 

69.5 

69.9 

69.9 

70.2 

70.5 

> 

VOOO 

17.7 

60.7 

64.5 

66.8 

68.6 

08 . 8 

69.6 

69.9 

70.0 

70.8 

70.6 

70.6 

70.9 

71.0 

71.3 

71.6 

_  — 

8000 

17.9 

62.2 

66.0 

68.4 

70.2 

70.5 

71.2 

71.6 

71.7 

72.1 

72.3 

72.3 

72.6 

72.7 

73.0 

73.3 

> 

’C00 

18.0 

63.7 

67.7 

70.1 

72.1 

72.3 

73.1 

73.4 

73.6 

74.0 

74.2 

74.2 

74.5 

74.6 

74.9 

75.1 

> 

6000 

18.0 

64.7 

68.7 

71.2 

73.2 

73.4 

74.2 

74.6 

74.7 

75.2 

75.3 

75.3 

75.6 

75.7 

76.0 

76.3 

> 

“ 

5000 

18.2 

66.3 

70.6 

73.2 

75.4 

75.6 

76.5 

76.8 

77.0 

77.5 

77.7 

77.7 

78.0 

78.1 

78.4 

78.6 

> 

4500  ‘ 

18.2 

66.6 

70.9 

73.6 

75.8 

76.0 

76.8 

77.2 

77.4 

77.9 

78.0 

78.0 

78.4 

78.4 

78.7 

79.0 

4000 

18.5 

68.4 

72.9 

75.6 

77.9 

78.1 

79.0 

79,4 

79.6 

80.1 

80.2 

80.2 

80.6 

80.6 

80.9 

81.2 

3500 

18.5 

69.0 

73.6 

("76.4 

78.8 

79.0 

80.0 

80.4 

80.5 

81.1 

81.2 

81.2 

81.5 

81.6 

31.' 

82.2 

> 

3000 

18.5 

69.7 

74.4 

77.3 

79.8 

80.0 

31.0 

81.4 

81.6 

82.1 

82.3 

82.3 

82.6 

82.7 

33.0 

83.3 

> 

2500 

18.6 

70.5 

75.3 

7C.3 

80.8 

31.0 

82.1 

02.6 

82.7 

83.3 

63.5 

83.5 

83.8 

83.9 

84.2 

04.41 

1  > 

2000 

18.6 

71.5 

76.4 

79.6 

82.2 

82.4 

03.6 

84.1 

34.2 

85.0 

85.2 

05.2 

85.5 

85.6 

85.9 

86.1 

1800 

18.7 

71.8 

76.8 

80.0 

82.7 

82.9 

04.2 

04.6 

84.8 

85.5 

65.7 

85.7 

86.0 

86.) 

86.4 

86.7 

> 

1500 

18.8 

72-5 

77.5 

80.9 

83.9 

84.1 

05.4 

85.8 

86.0 

86.8 

86.9 

86.9 

87.3 

87.3 

37.6 

87.9 

> 

1200 

18.8 

73.1 

78.3 

81.8 

84.9 

85.1 

86.4 

86.9 

87.0 

87.8 

88.0 

88.0 

88.3 

88.4 

88.7 

88.9 

> 

1000 

18.9 

73.7 

79.3 

83.0 

86.3 

86.5 

87.9 

08.3 

88.5 

89.4 

89.5 

89.5 

89.8 

89.9 

90.2 

90.5 

> 

900 

18.9 

73.9 

79.5 

83.2 

86.4 

36.7 

88. 2 

88.6 

88.8 

89.6 

89.8 

89.8 

90.1 

90.2 

90.5 

90.7 

> 

800 

18.9 

74.2 

79.8 

83.7 

87.2 

87.4 

89.0 

89.4 

89.6 

90.4 

90.6 

90.6 

90.9 

91.0 

91.3 

91.6 

> 

700 

19.0 

74.4 

80.2 

84.2 

87.8 

BR.l 

89.7 

90.1 

90.3 

91.1 

91.3 

91.3 

91.7 

91.8 

92.1 

92.3 

> 

600 

19.0 

74.6 

00.6 

84.6 

88.5 

88.7 

90.5 

91.0 

91.1 

92.0 

92.1 

92.2 

92.5 

92.6 

92.9 

93.2 

> 

500 

19.0 

74.9 

80.9 

85.1 

39.2 

89.5 

91.4 

92.1 

92.3 

93.2 

93.3 

93.4 

93.8 

93.9 

94.2 

94.4 

> 

400 

19.0 

75.0 

81.4 

85.7 

90.3 

90.6 

93.0 

93.8 

94.0 

94.9 

95.1 

95.1 

95.6 

95.7 

96.0 

96.3 

> 

300 

19.0 

75.0 

81.5 

85.9 

90.7 

91.1 

93.6 

94.5 

94.7 

95.7 

95,9 

95.9 

196. 5 

96.8 

97.1 

97.4 

> 

200 

19.0 

75.0 

81.5 

85.9 

90.7 

91.1 

93.8 

95.0 

95.2 

96.3 

96.6 

96.7 

97.2 

97.6 

98.1 

98.3 

> 

100 

19.0 

75.0 

81.5 

85.9 

90.7 

91.1 

93.8 

95.0 

95.2 

96.4 

96.8 

96.8 

97.6 

98.0 

98.6 

99.0 

0 

19.  C 

75.0 

81.5 

85.9 

90.7 

91.1 

93.8 

95.0 

95.2 

96.4 

96.8 

96.8 

97.6 

98.0 

98.8 

100.0 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS. 
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_  MYRTLE  BEACH  AFB  SOUTH  CAROLINA 

S»A»QN  STATION  NAVI 


43-47,49-72 


» 

3 

* 

S 

i, 


PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE 
(FROM  HOURLY  OBSERVATIONS) 


(.EIIING 

(FEET) 

VISIBILITY  .STATUTE  MILES) 

>  TO 

>6 

>  5 

>  4 

>  3 

>  2’4 

>  2 

.ns 

>  TV. 

>  1 

>  Va 

>  Vi 

>  Vj 

>5/16 

> 

>0 

MO  CEILING 

14,5 

48.1 

51.1 

53.2 

54.6 

54.8 

55.5 

56.0 

56.0 

56.6 

57.0 

57.0 

57.3 

57.5 

58.1 

58.8 

20000 

15.3 

51.5 

54.9 

57.0 

50.4 

58.6 

59.4 

59.9 

59.9 

60.5 

60.9 

60.9 

61.2 

61.3 

62.0 

62.7 

> 

16000 

15.3 

51.6 

55.0 

57.2 

50.7 

58.9 

59.6 

60.1 

60.1 

60.8 

61.1 

61.2 

61.5 

61.6 

62.2 

63.0 

> 

16000 

15.3 

52.0 

55.3 

57.5 

59.0 

59.2 

60.0 

60.4 

60.4 

61.1 

61.5 

61.5 

61  .8 

61.9 

62.6 

63.3 

> 

'4000 

15.4 

52.9 

56.4 

58.5 

60.0 

60.2 

61.0 

61.4 

61.4 

62.1 

52.5 

62.5 

62.8 

63.0 

63.6 

64.3 

£ 

1/000 

16.0 

54.0 

58.5 

60.8 

62.3 

62.5 

63.3 

63.8 

63.8 

64.5 

64.9 

64.9 

65.2 

65.4 

66.0 

66.7 

> 

1C000 

16.4 

56.8 

60.6 

63.0 

647a 

64,7 

65.6 

66.0 

56.0 

66.7 

o7 . 1 

67.2 

67.5 

67.6 

68.2 

69.0 

l  * 

9000 

16.5 

57.5 

61.4 

63.8 

65.5 

65.7 

66.5 

67.0 

67.0 

67.6 

68.1 

68.1 

68.4 

68.5 

69.2 

69.9 

> 

8000 

16.7 

59.3 

63.5 

66.0 

67.7|  67.9 

68.7 

69.2 

69.2 

69.9 

70.3 

70.3 

70.6 

70.8 

71.4 

72.1 

7000 

16.7 

60.5 

64.7 

67.3 

69.0 

69.2 

70.0 

70.5 

70.5 

71.2 

71.6 

71.6 

71.9 

72.1 

72.7 

73.4 

> 

6000 

16.8 

61.5 

65.8 

68.4 

70.2 

70.4 

71.3 

71.8 

71.8 

72.5 

72.9 

72.9 

73.3 

73.4 

74.1 

74.8 

5000 

16.8 

63.2 

67.8 

70.4 

72.4 

72.6 

73.7 

74.2 

74.2 

74.9 

75.3 

75.4 

75.7 

75.8 

76.5 

77.2 

> 

4500 

16.9 

63.7 

68.4 

71.0 

^3.1 

73.3 

74.4 

74.9 

74.9 

75.6 

76.0 

76.1 

76.4 

76.6 

77.2 

77.9 

4000 

16.9 

64.9 

69.8 

72.7 

74.8 

75. f) 

76.1 

76.7 

76.7 

77.5 

77.9 

77.9 

78.3 

78.4 

79.1 

79.8 

> 

3500 

17.0 

65.3 

70.3 

73T21 

75.41 

75.6 

76.8 

77.3 

77.3 

78.2 

78.  V 

78.6 

78.9 

79.1 

79.7 

80.4 

> 

7  Ann 

17.0 

66,  l 

71.2 

74.1 

76.3 

76.6 

77.7 

78.3 

78.3 

79.2 

79.6 

79.6 

79.9 

80.1 

80.7 

81.4 

> 

2500 

17.0 

66.6 

71.9 

74.9 

77.2 

77.4 

78.7 

79.3 

79.3 

80.2 

80.6 

80.6 

81.0 

81.1 

31.7 

82741 

2000 

17.0 

67.3 

72.6 

75.8 

78.3 

78.6 

79.9 

80.5 

80.5 

81.4 

81.8 

81.9 

82.2 

82.4 

83,0 

83.7 

> 

1800 

17.1 

67.7 

73.1 

76.3 

78.7 

79.0 

00.4 

81.0 

81.0 

81  .8 

32.3 

82.3 

82.6 

82.8 

33.4 

84.1 

> 

1500 

17.1 

c3 . 3 

73.8 

77.3 

79.8 

80.1 

81.5 

82.1 

82.1 

83.1 

83.5 

83.5 

83.9 

84.0 

84.6 

85.4 

> 

1200 

17.1 

69.0 

74.7 

78.2 

80 .8' 

81.1 

82. 61 

83.2 

83.2 

84.1 

84.5 

84.6 

84.9 

85.1 

85.7 

86.4 

1000 

17.2 

69.7 

75.5 

79.3 

82.1 

ST.  4 

84.0 

84.7 

84.7 

85.7 

86.1 

86.1 

86.5 

86.6 

87.3 

88.0 

> 

<>00 

17.2 

69.8 

75.8 

79.6 

82.4 

82.8 

84.5 

85.1 

85.1 

86.1 

86.5 

06.6 

86.9 

87,1 

87.7 

88.4 

> 

800 

17.2 

70.0 

76.1 

80.2 

83.3 

83.7 

85.4 

86.1 

86.1 

87.1 

87.5 

87.5 

87.8 

88.0 

88.6 

89.3 

> 

700 

17.2 

70.4 

76.5 

80.6 

84.0 

04.3 

86.2 

86.9 

86.9 

37.9 

86.3 

88.3 

88.7 

08.8 

89.5 

90.2 

£ 

600 

17.2 

70.6 

77.0 

SI. 3 

84.9 

85.4 

87.3 

88.0 

88.0 

89.0 

89.4 

89.5 

89.8 

09.9 

90.6 

91.3 

; 

'00 

17.2 

71.0 

77.4 

81.9 

85.9 

86.4 

88.4 

69.2 

89.2 

90.3 

90.7 

90.7 

91.1 

91.2 

91,8 

92.5 

=: 

400 

17.2 

71.4 

78.0 

82.7 

87.3 

87.8 

90.2 

91.1 

91.1 

92.4 

92.9 

92.9 

93.3 

93.* 

94.1 

94.8 

> 

300 

17.2 

71.6 

78.3 

83.1 

87.8 

88.4 

91.3 

92.3 

92.3 

93.7 

94.3 

94.4 

94.2 

95.0 

95.6 

96.3 

200 

17.2 

71.6 

78.3 

83.1 

88.0 

88.6 

91.5 

92.8 

92.9 

94.6 

95.4 

95.6 

96.0 

96.3 

97.1 

97.8 

> 

100 

17.2 

71.6 

78.3 

83.1 

68.0 

88.6 

91.5 

92.8 

92.9 

94.9 

95.7 

95.9 

96.5 

96.8 

98.0 

99.0 

> 

0 

17.2 

71.6 

78.3 

83.1 

88.0 

88.6 

91.5 

92.6 

92.9 

94,9 

95.7 

95.9 

96.5 

96.0 

98.0 

100.0 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS  _ 
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MYRTLE  BEACH  APB  SOUTH  CAROLINA 

SUI'OnnawE 


43-47/49-72 


MAR 


PERCENTAGE  frequency  of  occurrence 
(FROM  HOURLY  OBSERVATIONS) 


0900-1100 

Hoy*$.r$T* 


CEILING 

VISIBILITY  (STATUTE  MILES) 

(FEET) 

>  10 

>  6 

>5 

>  4 

>  3 

>  2'/j 

>  2 

>  5'/} 

>  m 

>  1 

>  v. 

>  v, 

>  Vs 

>  V 6 

>  o 

NOCEILINC 

25.7 

50.1 

51.6 

52.1 

52.2 

52.2 

52.2 

52.2 

52.3 

52.3 

52.3 

52.3 

52.3 

52.3 

52.3 

52.3 

/OOOO 

29.3 

57.5 

59.2 

59.7 

59.8 

59.8 

59.9 

59.9 

59.9 

59.9 

60.0 

60.0 

60.0 

60.0 

60.0 

60.0 

> 

18000 

29.3 

57.9 

59.6 

60.1 

60.3 

60.3 

60.3 

60.3 

60.4 

60.4 

60.5 

60.5 

60.5 

60.5 

60.5 

60.5 

> 

16000 

29.4 

58.0 

59.7 

60.3 

60.5 

60.5 

60.5 

60.5 

60.6 

60.6 

60.7 

60.7 

60.7 

60.7 

60.7 

60.7 

> 

14000 

29.8 

59.2 

60.9 

61.6 

61.9 

61.9 

61.9 

61.9 

61.9 

61.9 

62.0 

62.0 

62.0 

62.0 

62.0 

62.1 

> 

12000 

30.5 

61.1 

63.0 

63.6 

63.9 

63.9 

63.9 

63.9 

64.0 

64.0 

64.1 

64.1 

64.1 

64.1 

64.1 

64.1 

> 

10000 

31.4 

63.2 

65.3 

66.0 

66.3 

66.3 

66.3 

66.3 

66.4 

66.4 

66.5 

66.5 

66.5 

66.5 

66.5 

66.5 

> 

9000 

31.7 

64.4 

66.6 

67.3 

67.6 

67.6 

67.6 

67.6 

67.6 

67.6 

67.7 

67.7 

67.7 

67.7 

67.7 

67.8 

> 

8000 

32.5 

66.5 

68.8 

69.7 

70.0 

70.0 

70.1 

70.1 

70.1 

70.1 

70.2 

70.2 

70.2 

70.2 

70.2 

70.3 

> 

7000 

32.8 

67.9 

70.4 

71.5 

71.8 

71.8 

71.8 

71.8 

71.9 

71.9 

72.0 

72.0 

72.0 

72.0 

72.0 

72.0 

6000 

33.1 

69.2 

71.8 

73.0 

73.3 

73.3 

73.4 

73.4 

72.5 

73.5 

73.6 

73.6 

73.6 

73.6 

73. b 

73.6 

5000 

33.8 

71.2 

74.0 

75.2 

75.5 

75.5 

75.6 

75.7 

75.7 

75.8 

75.9 

75.9 

75.9 

75.9 

75.9 

75.9 

4500 

33.8 

71.6 

74.4 

75.6 

75.9 

75.9 

76.0 

76.0 

76.1 

76.1 

76.2 

76.2 

76.2 

76.2 

76.2 

76.3 

4000 

34.0 

72.6 

75.8 

77.1 

77.4 

77.4 

77.6 

77.6 

77.7 

77.7 

77.8 

77.8 

77.8 

77.3 

77.8 

77.9 

> 

3500 

34.1 

73.  <• 

76.7 

78.1 

•78,5 

78.5 

78.6 

78.6 

78.7 

78.7 

78.9 

73.9 

78.9 

70.9 

78.9 

78.9 

> 

3000 

34.6 

74.6 

78.2 

79.6 

80.1 

80.1 

80.4 

80.4 

80.5 

80.5 

80.6 

80.7 

80.7 

80.7 

80.7 

80.7 

> 

2500 

35.0 

75.6 

79.3 

80.8 

81.5 

81.5 

81.8 

81.9 

82.0 

82.0 

82.1 

82.1 

82.1 

82.1 

82.1 

82.2 

> 

2000 

35.4 

76.7 

80.6 

82.3 

83.1 

83.1 

83.5 

83.6 

83.7 

83.7 

83.9 

83.9 

83^9 

83.9 

83.9 

84.0 

> 

1800 

35.5 

77.1 

81.1 

82.7 

83.5 

83.6 

84.0 

84.0 

84.1 

84.2 

84.3 

84.4 

84.4 

84.4 

84.4 

04.41 

> 

1 500 

35.8 

78.1 

82.3 

83.9 

84.9 

85.0 

35.5 

85.6 

85.6 

85.8 

85.9 

86.0 

86.0 

86.0 

86.0 

86.0 

> 

1200 

36.0 

'  7  9  .T 

83  •  6 

85.4 

86.5 

86.7 

87.2 

87.4 

87.5 

87.7 

87.8 

87.8 

87.8 

87. B 

87.8 

87.9 

1000 

36.2 

80.0 

84.7 

86.6 

87.8 

88.0 

88.6 

88.7 

88.9 

89.0 

89.1 

89.2 

89.3 

89.3 

89.3 

89.3 

> 

900 

36.3 

80.4 

85.2 

87.1 

88.4 

88.6 

89.3 

89.5 

89.6 

89.9 

90.0 

90.0 

90.1 

90.1 

90.1 

90.2 

800 

36.5 

80.0 

85.7 

87.8 

89.4 

89.5 

90.4 

90.7 

90.8 

91.1 

91.3 

91.3 

91.4 

91.4 

91.4 

91.5 

> 

700 

36.5 

81.2 

86.3 

88.6 

90.3 

90.5 

91.8 

92.0 

92.1 

92.5 

92.7 

92.7 

92.8 

92.8 

92.8 

92.8 

> 

600 

36.5 

81.6 

86.8 

89.2 

91.0 

91.3 

92.7 

93.1 

93.2 

93.6 

93.8 

93.9 

93.9 

94.0 

94.0 

94.0 

> 

500 

36.6 

82.0 

87.6 

90.2 

92.3 

92.7 

94.4 

94.9 

95.1 

95.7 

95.9 

96.0 

96.0 

96.0 

96.0 

96.2 

> 

400 

36.6 

82.3 

87.9 

90.6 

92.8 

93.2 

95.2 

96.0 

96.3 

97.0 

97.3 

97.4 

97.4 

97.4 

97.4 

97.5 

> 

300 

36.6 

82.4 

*18.0 

90.8 

93.0 

93.4 

95.7 

96.9 

97.2 

98.2 

98.6 

98.8 

99.0 

99.0 

99.0 

99.1 

> 

200 

36.6 

82.4 

88.0 

90.8 

93.0 

93.4 

95.7 

96.9 

97.2 

98.4 

98.8 

99.1 

99.3 

99.3 

99.3 

99.6 

> 

100 

36.6 

82.4 

88.0 

90.8 

93.0 

93.4 

95.7 

96.9 

97.2 

98.4 

98.9 

99.1 

99.4 

99.4 

99.5 

99.9 

> 

0 

36.6 

82.4 

88.0 

90.8 

53.0 

93.4 

95.7 

96.9 

97.2 

98.4 

98.9 

99.1 

99.4 

99.4 

99.5 

100.0 

TOTAL  NUMBER  Of  OBSERVATIONS.. 
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VATi/yN  '  “  “  STATION NAvf  VC*»S 


MAR 

A/Of  J  IN 


PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE 
(FROM  HOURLY  OBSERVATIONS) 


1200-1400 

HOU»J[  ST) 


CEILING 

(FEET) 

VISIBILITY  (STATUTE  MILES!  1 

>  10 

>6 

' 

2  4 

>  2VJ 

>  ? 

>  l’/> 

>  l’/i 

>  1 

>  \i 

>  Y» 

2  Ut 

>5/16 

>  % 

>  0 

NO  CEILING 

28.0 

51.3 

52.1 

52.5 

52.6 

52.6 

52.6 

52.6 

52.6 

52.6 

52. 6 

52.6 

52.6 

52.6 

52.6 

52.6 

* 

20000 

32.9 

59.9 

61.3 

61.7 

61.9 

61.9 

61.9 

61.9 

61.9 

61.9 

61.9 

61.9 

61.9 

61.9 

61.9 

61.9 

18000 

33.2 

60.5 

61.8 

62.2 

62.5 

62.5 

62.5 

62.5 

62.5 

62.5 

62.5 

62.5 

62.5 

62.5 

62.5 

62.5 

> 

16000 

33.2 

60.7 

62.1 

62.5 

62.8 

62.8 

62.8 

62.6 

62.8 

62.8 

62.8 

62.8 

62.8 

62.8 

62.8 

62.8 

uooo 

33.7 

61.8 

63.4 

63.7 

64.1 

64.1 

64.1 

64.1 

64.1 

64.) 

64.1 

64.1 

64.1 

64.1 

64.1 

64.1 

> 

12000 

34.2 

63.3 

64.9 

65.3 

65.7 

65.7 

65.7 

65.7 

65.7 

65.7 

65.7 

65.7 

65.7 

65.7 

65.7 

65.7 

> 

10000 

35.4 

66.2 

67.8 

68.2 

68.6 

68.6 

68.7 

68.7 

68.7 

68.7 

68.7 

68.7 

68.7 

68.7 

68.7 

68.7 

> 

9000 

35.6 

67.1 

68.8 

69.2 

69.6 

69.6 

69.7 

69.7 

69.7 

69.7 

69.7 

69.7 

69.7 

69.7 

69.7 

69.7 

> 

8000 

36.5 

68.9 

70.6 

71.0 

71.5 

71.5 

71.6 

71.6 

71.6 

71.6 

71.6 

71.6 

71.6 

71.6 

71.6 

71.6 

> 

7000 

36.7 

70.0 

72.0 

72.5 

73.1 

73.1 

73.2 

73.2 

73.2 

7*. 2 

73.2 

73.2 

73.2 

73.2 

73.2 

73.2 

6000 

37.1 

70.9 

73.2 

73.7 

74.3 

74.3 

74.5 

74.5 

74.5 

74, 5 

74.5 

74,5 

74.5 

74.5 

74.5 

74.5 

5000 

37.4 

72.5 

74.8 

75.4 

76.1 

76.1 

76.3 

76.3 

76.3 

76.3 

76.3 

76.3 

76.3 

76.3 

76.3 

76.3 

4500 

37.5 

73.0 

75.4 

76.1 

76.7 

76.7 

76.9 

76.9 

76,9 

76.9 

/‘6 . 9 

76.9 

76.9 

76.9 

76.9 

76.9 

> 

4000 

38.3 

74.9 

77.6 

78.2 

78.9 

78.9 

79.1 

79.1 

•*9.1 

79.1 

79.1 

79.1 

79.1 

79.1 

79.1 

79.1 

> 

3500 

38.9 

76.5 

79.3 

79.9 

80.7 

60.7 

80.8 

80.8 

80.8 

80.8 

80.8 

80.8 

80.8 

80.8 

80.8 

80.8 

> 

3000 

39.7 

78.3 

81.3 

82.2 

82.9 

82.9 

83.1 

83.1 

83.1 

83. 2 

83.2 

83.2 

83.2 

83.2 

83.2 

83.2 

> 

2500 

40.4 

80.1 

83.2 

84.2 

85.0 

85.0 

85.2 

85.3 

85.3 

85.3 

85.3 

85.3 

85.3 

85.3 

35.3 

85.3 

> 

2000 

41.1 

81.7 

84.9 

86.1 

87.1 

87.1 

87.3 

87.4 

87.4 

87.5 

87.5 

87.5 

87.5 

87.5 

87.5 

87.5 

1800 

41.2 

82.0 

85.2 

86.5 

87.4 

87.5 

87.7 

87.8 

87.8 

87.9 

87.9 

87.9 

87.9 

87.9 

87.9 

87.9 

2 

1500 

41.5 

83.0 

86.4 

87.8 

88.8 

88.9 

89.2 

89.4 

89.4 

89.5 

39.5 

89.5 

89.5 

89.5 

89.5 

89.5 

? 

1200 

41.7 

84.2 

87.8 

89.4 

90.5 

90.7 

91.1 

91.2 

91.2 

91.3 

91.4 

91.4 

91.4 

91.4 

91.4 

91.4 

2 

»000 

41.9 

85.1 

88.9 

90.6 

91.9 

92.1 

92.6 

92.8 

92.8 

92.9 

92.9 

92.9 

93.0 

93.0 

93.0 

93.0 

900 

41.9 

85.4 

89.5 

91.3 

92.7 

92.9 

93.4 

93.7 

93.7 

93.8 

93.8 

93.8 

93.8 

93.8 

93.8 

93.8 

> 

800 

41.9 

85.8 

89.9 

91.9 

93.3 

93.5 

94.1 

94.4 

94.4 

94.5 

94.5 

94.5 

94.6 

94.6 

94.6 

94.6 

> 

700 

41.9 

86.1 

90.3 

92.3 

93.7 

94.0 

9^.8 

95.2 

95.2 

95.3 

95.4 

95.4 

95.4 

95.4 

95.4 

95.4 

> 

600 

41.9 

86.4 

90.7 

92.9 

94.5 

94.8 

95.9 

96.3 

96.3 

96.5 

96.5 

96.5 

96.6 

96.6 

96.6 

96.6 

> 

500 

41.9 

86.6 

91.1 

93.5 

95.3 

95.7 

96.9 

97.6 

97.6 

97.8 

97.9 

97.9 

98.0 

98.0 

98.0 

98.0 

400 

41.9 

86.7 

91,3 

93.8 

95.7 

96.1 

97.5 

98.3 

98.4 

98.7 

98.8 

98. P 

98.9 

98.9 

98.9 

98.9 

300 

41.9 

86.9 

91.5 

94,1 

96.0 

96,4 

97.9 

98.8 

99.0 

99.3 

99.4 

99.5 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

200 

41.9 

86.9 

91.5 

94.2 

96.1 

96.5 

98.1 

99.0 

99.1 

99.4 

99.7 

99.8 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

> 

100 

41.9 

86.9 

91.5 

94.2 

96.1 

96.5 

98.1 

99.0 

99.2 

99.5 

99.8 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

100. 0 

a 

0 

41.9 

86.9 

91.5 

94.2 

96.1 

96.5 

98.1 

99.0 

99.2 

99.5 

99.8 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

100.0 
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MYRTLE  BEACH  AFB  SOUTH  CAROLINA 


43-47/49-72 


PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE 
(FROM  HOURLY  OBSERVATIONS) 


HAR 

month 

1500-1700 

i  s  r  > 


CE 

( 

UNG 

VISIBILITY  (STATUTE  MILES) 

..  ..... 

EET) 

>  10 

>  6 

>  5 

>  4 

>  3 

>  2'A 

>  2 

>  1  Vt 

>  V' 

>  1 

> 

>  ’/, 

>  '/J 

>5/16 

> 

>  o 

NO  CEILING 

20.0 

51.3 

52.2 

52.6 

52.9 

52.9 

53.0 

53.0 

53.0 

53.0 

53.0 

53.1 

53.1 

53.1 

53.1 

53.1 

> 

20000 

33.5 

61.2 

62.4 

63.1 

63.6 

63.6 

63.7 

63.7 

63.7 

63.8 

63.8 

63.9 

63.9 

63.9 

63.9 

63.9 

> 

ibooo 

33.0 

61.6, 

62.8 

63.5 

64.0 

64.0 

64.1 

64.1 

64.1 

64.3 

64.3 

64.3 

64.3 

64.3 

64.3 

64.3 

> 

’6000 

33.9 

61.8 

63.0 

63.7 

64 . 2 

64.2 

64.3 

64.3 

64.3 

64.4 

64.4 

64.5 

64.5 

64.5 

64.5 

.  64j_5j 

> 

'4000 

34.4 

62.9 

64.1 

64.9 

65.4 

65.4 

65.5 

65.5 

65.5 

65.6 

65.6 

65.7 

65.7 

65.7 

65.7 

65.7 

> 

'2000 

35.3 

64.8 

66.1 

66.8 

67.4 

67.4 

67.5 

67.5 

67.5 

67.6 

67.6 

67.7 

67.7 

67.7 

67.7 

67.7 

> 

10000 

36.1 

66.8 

68.3 

69.1 

69.7 

69.8 

69.9 

69.9 

69.9 

70.0 

70.0 

70.1 

70.1 

70.1 

70.1 

70.1 

> 

9000 

36.5 

67.9 

69.3 

70.2 

70.8 

70.8 

71.0 

71.0 

71.0 

71. 1 

71.1 

71.2 

71.2 

71.2 

71.2 

71.2 

> 

8000 

36.9 

69.3 

71.0 

71.8 

72.5 

72.5 

72.7 

72.7 

72.7 

72.8 

72.8 

72.0 

72.9 

72.9 

72.9 

72.9 

> 

7000 

37.4 

70.5 

72.3 

73.1 

73.8 

73.8 

74.0 

74.0 

74.0 

74.2 

74.2 

74.2 

74.2 

74.2 

74.2 

74.2 

> 

6000 

37.9 

71.8 

73.6 

74.6 

75.2 

75.3 

75.4 

75.4 

75.5 

75.6 

75.6 

75.7 

75.7 

75.7 

75.7 

75.7 

> 

5000 

38.6 

73.7 

75.7 

76.8 

77.6 

77.6 

77.8 

77.8 

77.9 

78.0 

78.0 

70.1 

78.1 

78.1 

7C.1 

78.1 

> 

4500 

38.6 

73.8 

->6.0 

77.2 

78.0 

78,0 

78.3 

78.3 

78.3 

78.4 

78.4 

78.5 

78.5 

78.5 

78.5 

78.5 

> 

4000 

39.9 

76.1 

78.5 

79.8 

80.7 

80.7 

81.0 

81.0 

81.1 

81.2 

81.2 

81.3 

81.3 

81.3 

81.3 

81.3 

J500 

40.2 

77.1 

79.6 

"8T741 

82.3 

82.3 

82.7 

82.7 

82.8 

83.  C 

33.0 

83. C 

83.0 

83.0 

83.0 

83.0 

3000 

40.7 

78.4 

81.4 

83.1 

84.2 

84.2 

84.7 

84.7 

84.8 

84.9 

84.9 

85.0 

85.0 

85.0 

85.0 

85.0 

> 

2500 

41.0 

80.0 

83.2 

84.9 

86.2 

86.3 

86.0 

86.8 

86.9 

87.0 

87.0 

67.1 

87.1 

87.1 

87.1 

87.1 

£ 

2000 

41.4 

81.1 

b4.5 

86.3 

87.9 

88.0 

88.5 

88.8 

88.9 

89.1 

89.1 

c;.2 

89.2 

89.2 

89.2 

89.2 

> 

’800 

41.4 

81.4 

84.9 

86.8 

88.4 

88.5 

89.1 

89.3 

89.4 

89.6 

89.7 

69.7 

89.7 

89.7 

89.7 

89.7 

> 

1500 

41.7 

82.1 

85.7 

87.6 

89.4 

89.5 

90.2 

90.4 

90.5 

90.7 

90.8 

90.8 

90.8 

90.8 

90.8 

90.8 

1200 

41.8 

83.0 

86.9 

89.0 

90.8 

90.9 

91.8 

92.1 

92.2 

92.4 

92.5 

92.6 

92.6 

92.' 

92.6 

92.6 

> 

1000 

41.8 

83.41  37.3 

89.4 

91.4 

91.5 

92.5 

92.8 

92.9 

93.2 

93.4 

93.4 

93.4 

93. 

93.5 

93.5 

> 

900 

41.8 

83.6 

87.5 

89.8 

91.8 

92. 01 

93.0 

93.3 

93.4 

93.8 

93.9 

93.9 

93.9 

93.9 

94.0 

94.0 

> 

800 

41.8 

83.8 

87.8 

90.2 

92.3 

92.5 

93.6 

94.0 

94.1 

94.4 

94.6 

94.6 

94.6 

94.6 

94.7 

94.7 

> 

700 

41.9 

84.1 

88.1 

90.6 

92.9 

93.1 

94.2 

94.3 

94.9 

95.3 

95.5 

95.5 

95.5 

95.6 

95.6 

95.6 

£ 

600 

41.9 

84.5 

88.7 

91.4 

93.8 

94.1 

95.3 

95.9 

96.0 

96.5 

96.7 

96.7 

96.7 

96.8 

96.9 

96.9 

> 

500 

41.9 

84.6 

89.0 

91.8 

94.5 

94.9 

96.2 

96.9 

97.0 

97.6 

97.8 

97.9 

r97.9 

98.0 

98.0 

98.0 

> 

400 

41.9 

34.8 

89.2 

92.1 

94.9 

95.3 

96.7 

97.4 

97.5 

98.1 

98.5 

98.5 

90.6 

98.7 

98.7 

98.7 

> 

300 

41.9 

84.8 

89.3 

92.3 

95.2 

95.7 

97.1 

97.9 

98.0 

98.8 

99.3 

99.3 

99.4 

99.5 

99.6 

99.6 

200 

41.9 

84.8 

89.3 

92.3 

95.2 

95.7 

97.1 

97.9 

98.1 

98.9 

99.5 

99.6 

99.7 

99.9 

99.9 

99.9 

> 

100 

41.9 

84.8 

89.3 

92.3 

95.2 

95.7 

97.1 

97.9 

98.1 

98.9 

99.5 

99.6 

99.7 

99.9 

99.9 

100.0 

£ 

0 

41.9 

84.8 

89.3 

92.3 

95.2 

95.7 

97.1 

97.9 

98.1 

98.9 

99.5 

99.6 

99.7 

99.9 

99.9 

100. 0 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS 
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MYRTLE  BEACH  AFB  SOUTH  CAROLINA  43-47^49-73 


PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE 
(FROM  HOURLY  OBSERVATIONS) 


1800-2000 

nOUtSllST) 


VISIBILITY  (STATUTE  MUES) 


f  MO  CEILING 

j  £  20000 
I  '  ieooo 

I  >  15000 


>  2500 
i  2000 

>  1800 
>  1500 


2  100 
>  0 


>  24.5" 

27.1 
27.4 

27.4 
27.9 
28.6 

29.3 

29.6 

30.2 

30.5 

30.8 

31.4 
31.7' 
32.1 
32. r 

I  32. 5i 
'32.5" 

32.6 

32.6 

32.7 
32.7' 

_  Jl±8 

i  32.9" 

32.9 
32.9 
32.9 
32.9" 
32.9 
32.9 
32.9 
32.9 
32.9 


>  3  >  I'/i 

"56.21  56.3" 

64.4  64.5 
65.2  65.3 

65.6  b5 ■ 7 

67.1  67.2 

69.2  69.3 
71. 7(71".  8 
73.21  73.3 

"75.0  75.0" 
76.0  76.1 

77.6  77.6" 
79.9;  80.0 

"80. 6  00.7 

82.5  82.6 

33.1  83,2 

84.6  84.7 

85.6  85.8 

87.4  87.7 
87.9  88. i" 
88.8  89.1 

89.5  89,8 

90.2  90.5 

90.6  90.8' 
91.4  91.7 

"91.7  91.9 

92.3  92.7 
92.7t“537l' 
93.1  93.5 

93.3  93.8" 
93.3  93.8 
93.3  93.8" 
93.3  93.3 


USE-FCIAC 


0  14-5(01  A)  HfvKXrt  {Miors  C<  Mii  #0»M  a »t  CKOUTI 


TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS. 
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13717  MYRTLE  BEACH  AF8  SOUTH  CAROLINA  43-47,49-7? _ _ MAR 

JtA’ON  $»AT0NNAVC  »{A»S  MONTH 


PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  -JLlMr£M.Q 

(FROM  HOURLY  OBSERVATIONS) 


CEILING 

•FEET) 

VISIBILITY  (STATUTE  MILES) 

>  10 

>6 

>  5 

>  4 

2:3 

>  2 

>1V, 

>  VA 

>  1 

>  V. 

>  v> 

>5' <6 

>  \ 

>  o 

NO  CEILING 
>  2C000 

20.4 

21.6 

54.0 

59.2 

57.5 

62.3 

59.2 

64.3 

60.1 

65.3 

60.3 

65.5 

60.7 

65.9 

60.9 

66.1 

60.9 

66.1 

61.2 

66.4 

61.4 

66.7 

61.4 

66.7 

61.5 

66.8 

61.6 

66.8 

62.0 

67.3 

62.1 

67.3 

>  I800U 

>  ’6000 

21.7 

21.9 

59.6 

60.0 

62.7 

63.1 

64.7 

65.1 

65.7 

66.1 

65.9 

66.3 

66.3 

66.7 

66.5 

66.9 

66.5 

66.9 

66.8 

67.1 

67.1 

67.4 

67.1 

67.4 

67.2 

67.6 

67.3 

67.6 

67.7 

68.0 

67.7 

68.1 

>  U000 

>  '2000 

22.2 

22.5 

61.4 

62.5 

64.5 

65.7 

66.5 

67.8 

67.5 

68.8 

67.7 

69.0 

68.1 

69.4 

68.3 

69.6 

68.3 

69.6 

68.6 

69.9 

68.9 

7C.2 

68.9 

70.2 

69.0 

70.3 

69.0 

70.3 

69.5 

70.8 

69.5 

70.9 

>  I00GO 

>  9000 

23.3 

23.6 

64.3 

65.4 

67.7 

68.8 

69.9 

70.9 

71.0 

72.2 

71.2 

72.4 

71.6 

72.8 

71.8 

73.1 

71.8 

73.1 

72.1 

73.3 

72.4 

73.6 

72.4 

73.6 

72.5 

73.7 

72.5 

73.8 

73.0 

74.2 

73.1 

74.3 

>  8000 
>  7000 

24.1 

24.2 

67.0 

68.4 

70.5 

72.1 

72.7 

74.3 

74.0 

75.7 

74.3 

75.9 

74.7 

76.4 

75.0 

76.7 

75.0 
7  *•  .7 

75.2 

76.9 

75.5 

77.2 

75.5 

77.2 

75.7 

77.4 

75.8 

77.5 

76.2 

77.9 

76.3 

78.0 

>  6000 
>  5000 

24.3 

24.4 

69.4 

70.9 

73.1 

74.7 

7571 

77.2 

76.9 

78.7 

77.2 

79.0 

77.7 

79.5 

78.0 

79.8 

.  .0 
7</.8 

78.3 

80,1 

78.6 

80.4 

78.6 

80.4 

78.7 

80.6 

78.8 

80.6 

79.2 

81.1 

79.3 

81.2 

a  4500 
>  4000 

24.5 

24.6 

71.6 

72.4 

75.4 

76.2 

77.8 

78.7 

79.3 

80.4 

79.7 

80.8 

80.2 

81.3 

80.5 

81.6 

80.5 

31.6 

80.8 

81.9 

81.1 

82.2 

81.1 

82.2 

81.2 

82.4 

81.3 

82.4 

81.7 

82.8 

81.8 

83.0 

—  35w 
>  3000 

24.7 

24.9 

73.1 

73.9 

77.0 

78.1 

79.6 

80.8 

81.3 

82.7 

81.6 

83.0 

82.2 

83.6 

82.5 

83.9 

82.5 

83.9 

82.8 

84.1 

83.1 

34.4 

83.1 

84.4 

83.3 

84.7 

83.3 

84.7 

83.3 

85.2 

83.9 

85.3 

£  2500 
>  20 

^2479 

25.1 

74.4 

75.5 

78.6 

79.8 

81.5 

83.0 

83.4 

85.1 

83.8 

85.5 

84.4 

86.2 

84.8 

86.6 

84.9 

86.6 

85.1 

87.1 

85.4 

87.4 

85.4 

87.4 

85.7 

87.6 

85.7 

87.7 

86.2 

88.1 

86.3 

83.2 

>  1800 
>  '500 

25.1 

25.2 

75.7 

76.2 

80.0’ 

80.5 

83.2 

83.8 

85.3 

36.2 

05.7 

86.6 

86.5 

87.4 

86.9 

87.9 

86.9 

88.0 

87.3 

88.4 

87.6 

88.7 

87.6 

68.7 

87.9 

89.0 

87.9 

89.0 

88.4 

89.5 

83.5 

89.6 

>  1200 
>  1000 

25.3 

25.4 

76.7 

77.2 

81.3 

82.1 

84.0 

85.8 

87.2 

83.4 

87.6 

88.8 

88.5 

89.9 

89.0 
90. 4 

89.1 

90.5 

89.6 

91.0 

89.9 

91.3 

89.9 

91.3 

90.1 

91.5 

90.2 

91.6 

90.6 

92.1 

90.7 

92.2 

-  900 

£  800 

25.5 

25.5 

77.3 

77.6 

82.3 

82.7 

86.0 

86.6 

88.7 

09.3 

09.1 

09,8 

90.2 

90.8 

90.7 

91.6 

90.7 

91.6 

91.3 

92.2 

91. 0 
92.5 

91.6 

92.5 

91.8 

92.6 

91.9 

92.8 

92.4 

93.3 

92.5 

93.4 

i  700 
£  600 

25.5 

25.5 

77,8 

78.1 

83.0 

83.5 

87.1 

87.7 

0  ?.9 
*0.5 

90.3 

91.0 

91.5 

92.2 

92.2 

93.0 

92.3 

93.0 

92.9 

93.6 

93.2 

93.9 

93.2 

93.9 

93.5 

94.2 

93.5 

94.3 

94.0 

94.7 

94.1 

94.8 

>  500 

>  400 

25.5 

25.5 

78.2 

78.5 

83.7 

84.1 

88.2 

88.8 

91.2 

92.0 

91.8 

92.7 

93.1 

94.2 

94.0 

95.1 

94.0 

95.2 

94.7 

95.9 

95.0 

96.2 

95.0 

96.2 

95.4 

96.5 

95.4 

96.6 

95.9 

97.1 

96.0 

97.2 

i  300 
>  200 

25.5 

25.5 

78.5 

78.5 

84.1 

84.2 

88.9 

89.0 

92.3 

92.4 

93.1 

93.1 

94.7 

95.0 

95.8 

96.3 

95.9 

96.3 

96.7 

97.3 

97.0 

97.7 

97.0 

97.7 

97.4 

98.0 

97.4 

98.1 

97.9 

98.7 

98.0 

98.8 

2:  «00 
>  o 

25.5 

25.5 

73.5 

78.5 

84.2 

84.2 

89.0 

89.0 

92.4 

92.4 

93.1 

93.1 

95.0 

95.0 

96.3 

96.3 

96.4 

96.4 

97.  a 
97.4 

97.8 

LZXlS 

97.8 

97.8 

98.2 

98.3 

98.4 

98.4 

99.1 

99.1 

99.3 

100.0 

USAF  ETAC 


0*14-5 (OLA)  wiyw  fOiTtojs  c*  ins  *o»m  a»i  cesoutc 


TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS 
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MYRTLE  BEACH  AF8  SOUTH  CAROLINA 


43-47/49-72 


APR 


PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE 
(FROM  HOURLY  OBSERVATIONS) 


0000-0200 

MOCfTTV*  , 


rEILINO 

VISIBILITY  iSTATUie  MILES)  j 

{fitl) 

>  to 

>6 

>  5 

C.  4 

>3 

>  27> 

>  2 

>  JVj 

>  IV, 

>  1 

>  Ti 

>  v, 

>  'A 

>5/16 

>  V, 

>° 

NO  CEILING 

17.1 

58.9 

62.4 

64.1 

64.8 

64.9 

65.4 

65.7 

65.7 

66.0 

66.2 

66.2 

66.6 

66.  d 

66.8 

66.9 

* 

20000 

18.0 

62.3 

65.8 

67.7 

60*6 

68.8 

69.3 

69.6 

69.7 

70.0 

70.3 

70.3 

70.6 

70.6 

70.8 

7C.9 

> 

.8000 

18.0 

62.9 

66.4 

68.3 

69.2 

69.3 

69.8 

70.2 

70.2 

70.5 

70.8 

70.8 

71.1 

71.2 

71.3 

rn74 

> 

16000 

18.1 

63.2 

66.8 

68.7 

69.6 

69.8 

70.3 

70.6 

70.6 

71.  n 

71.2 

71.2 

71.6 

71.6 

71.3 

71.8 

> 

UOOO 

18.9 

64.6 

68.3 

70.3 

71.2 

71.4 

71.9 

72.2 

72.3 

72.6 

72.9 

72.9 

73.2 

73.3 

73.4 

73.5 

£ 

12000 

19.0 

66.0 

69.8 

71.8 

72.7 

72.9 

73.5 

73.8 

73.9 

74.2 

74.5 

74.5 

74.9 

74.9 

75.0 

75.1 

> 

10000 

19.3 

68.1 

72.0 

74.0 

74.9 

75.1 

75.7 

76.1 

76.1 

76.5 

76.7 

76.7 

77.1 

77.1 

77.3 

77.4’ 

£ 

9000 

19.4 

68.8 

72.8 

74.8 

75.7 

75.9 

76.5 

76.9 

76.9 

77.3 

77.6 

77.6 

77.9 

77.9 

78.1 

78.2 

a 

8000 

19.8 

70.7 

75.1 

77.2 

78.2 

78.3 

79.0 

79.3 

79.4 

79.8 

30.1 

80.1 

80.4 

80.5 

80.6 

30.7 

2000 

20  » 1 

71.6 

76.2 

78.3 

79.4 

79.5 

80.2 

80.6 

80.6 

81.0 

81.3 

81.3 

81.7 

61.7 

81.8 

81.9 

> 

6000 

20.3 

73.2 

77.6 

79.8 

81.0 

81.1 

81.8 

82.2 

82.3 

82,7 

83.0 

83.0 

83.3 

83.4 

83.5 

83Ta 

> 

5000 

20.4 

74.2 

78.9 

81.2 

32.3 

82.5 

83.2 

83.7 

83.7 

84.1 

84.4 

84.4 

84.8 

84.8 

85.0 

85.1 

> 

4500 

20.4 

74.3 

79.0 

81.5 

82.7 

82.9 

33.6 

84.0 

34.1 

84.5 

84.8 

84.8 

85.1 

85.2 

85.3 

85.4 

£ 

4000 

20.6 

75.4 

80.3 

82.9 

84.2 

84.4 

85.1 

85.6 

85.6 

86.0 

86.3 

86.3 

86.7 

86.7 

86.9 

86.9 

> 

3500 

20.8 

76.2 

81.3 

83.9 

85.3 

85.5 

86.2 

86.7 

86.7 

87.1 

87.4 

87.4 

87.8 

87.8 

87.9 

88.0 

3000 

20.6 

76.9 

82.0 

84.7 

86.1 

86.3 

87.0 

87.5 

87.5 

87.9 

88.2 

88.2 

88.6 

36.6 

88.8 

88.8 

> 

7500 

21.0 

77.6 

83.0 

65.6 

87.3 

87.4 

88.2 

88.7 

88.7 

89.1 

89.4 

8974 

89.6 

89.8 

90. O 

90.0 

7000 

21.1 

78.9 

84.4 

87.2 

88.6 

38.8 

89.6 

90.1 

90.1 

90.5 

90.8 

90.8 

91.2 

91.2 

91.3 

91.4 

> 

>800 

21.1 

79.3 

84.9 

87.7 

89.2 

89.3 

90.1 

90.6 

90.7 

91.0 

91.3 

91.3 

91.7 

91.7 

91.9 

92.0 

> 

1500 

21.1 

79.6 

85.4 

88.4 

90.0 

90.2 

91.0 

91.5 

91.6 

92.0 

92.3 

92.3 

92.6 

92.7 

92.8 

92.9 

> 

1700 

21.1 

80.0 

85.9 

89.1 

90.9 

91.0 

191. 9 

92.4 

92.5 

92.9 

93.2 

93.2 

93.5 

93.6 

93.7 

93.8 

> 

TOCO 

21.2 

80.5 

e6.4 

89.9 

91.8 

91.9 

92.7 

93.3 

93.4 

93.8 

94.1 

94.1 

94.5 

94.6 

94.7 

94.8 

£ 

900 

21.2 

80.6 

86.6 

90.1 

92.1 

92.2 

93.1 

93.7 

93.7 

94.2 

94.5 

94.5 

94.9 

94.9 

95.1 

95.2 

> 

800 

21.2 

80.9 

87.0 

90.6 

92.7 

92.9 

93.8 

94.4 

94.4 

94.9 

95.2 

95.2 

95.6 

95.7 

95.8 

95.9 

> 

200 

21.2 

81.1 

87.3 

90.9 

93.1 

93.2 

94.2 

94.7 

94.8 

95.3 

95.6 

95.6 

96.0 

96.1 

96.2 

96.3 

£ 

600 

21.2 

81.5 

87.8 

91.6 

93.9 

94.0 

94.9 

95.5 

95.6 

96.2 

96.5 

96.5 

96.9 

96.9 

97.1 

97.2 

> 

500 

21.2 

8  ’  .8 

88.3 

92.2 

94.6 

94.8 

95.8 

96.3 

96.4 

97.0 

97.3 

97.3 

97.7 

97.8 

97.9 

98.0 

> 

400 

21.2 

81.8 

68.3 

92.3 

94.9 

95.1 

96.1 

96.7 

96.8 

97.4 

97.7 

97.7 

98.1 

98.1 

98.3 

98.3 

> 

300 

21.2 

81.8 

88.4 

92.4 

95.1 

95.4 

96.5 

97.1 

97.2 

97.8 

98.1 

98.1 

98.6 

96.6 

98.8 

98.9 

> 

700 

21.2 

81.8 

88.4 

92.4 

95.2 

95.4 

96.6 

97.4 

97.5 

98.1 

98.5 

9e.5 

99.0 

99.0 

99.2 

99.3 

> 

100 

21.2 

81.8 

88.5 

92.5 

95.2 

95.5 

96.7 

97.5 

97.9 

98.3 

98.7 

98.7 

99.3 

99.3 

99.7 

99.8 

a 

0 

21.2 

81.3 

88.5 

92.5 

95.2 

95.5 

96.7 

97.51  97.5 

98.3 

96.7 

98.7 

99.3 

99.3 

99.8 

100.0 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS. 
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STAT'ON 


MYRTLE  BEACH  APB  SUUTH  CAROLINA  43-47>49-72 


STATION  NAME 


PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE 
(FROM  HOURLY  OBSERVATIONS) 

VISIBILITY  [STATUTE  MILES) 


CU3 


0900-1100 

MOUtSUSt) 


NO  CEILING 

35.4 

50.8 

59.1 

59.2 

59.2 

59.2 

59.2 

59.2 

59.2 

59.2 

59.2 

59.2 

59.2 

59.2  59.2 

59.2 

> 

20000 

38.5 

64.6 

65.1 

65.3 

65.3 

65.3 

65.3 

65.3 

65.3 

65.3 

65.3 

65.3 

65.3 

65.3  65.3 

65.3 

> 

18000 

38.8 

65.1 

65.6 

65.7 

65.7 

65.7 

65.8 

65.8 

65.8 

65.  B 

65.8 

65.8 

65.8 

65.8  65.0 

65.8 

> 

16000 

39.0 

65.6 

66.1 

66.3 

66.3 

66.3 

66.4 

66..‘ 

66.4 

66.4 

66.4 

66.4 

66.4 

66.4  66.4 

66.4 

> 

uooo 

39.6 

67.3 

67.9 

68.1 

68.2 

68.2 

68.3 

66.3 

68.3 

68.3 

68.3 

68.3 

68.3 

68.3  68.3 

68.3 

> 

12000 

40.6 

69.7 

70.3 

70.7 

70.7 

70.7 

70.8 

70.8 

70.8 

70.8 

70.8 

70.8 

70.8 

70.8  70.8 

70.8 

> 

10000 

41.8 

72.5 

73.4 

73.9 

74.0 

74.0 

74.2 

74.2 

74.2 

74.2 

74.2 

74.2 

74.2 

74.2  74.2 

74.2 

9000 

42.1 

73.7 

74.7 

75.3 

75.3 

75.3 

75.5 

75.6 

75.6 

75.6 

75.6 

75.6 

75.6 

75.6  75.6 

75.6 

> 

8000 

42.4 

75.1 

76.1 

76.7 

76.0 

76.8 

77.0 

77.1 

77.1 

77.1 

77.1 

77.1 

77.1 

77.1  77.1 

77.1 

> 

?000 

42.7 

76.3 

77.5 

78.1 

78.3 

78.3 

78.5 

78.5 

78.5 

78.5 

78.5 

78.5 

78.5 

78.5  78.6 

78. 6 

> 

6000 

43.2 

77.8 

79.2 

79.8 

80.2 

80,2 

80.4 

80.4 

80.4 

80.4 

80.4 

80.4 

80.4 

80.4  80.5 

80.5 

> 

5000 

43.6 

70.9 

80.3 

81.1 

81.6 

81.6 

81.9 

81.9 

81.9 

81.9 

81.9 

81.9 

81.9 

81.9  81.9 

81f9 

> 

4500 

43.8 

79.2 

80.7 

81.5 

82.0 

82.0 

82.2 

82.3 

82.3 

82.3 

82.3 

82.3 

82.3 

82.3  82.3 

82.3 

> 

4000 

44.6 

80.3 

81.9 

82.8 

83.3 

03.3 

83.6 

83.6 

83.6 

83.6 

83.6 

83.6 

83.6 

83.6  83.7 

33.7 

> 

3500 

45.0 

81.3 

82.9 

83.8 

84.4 

84.4 

84.6 

84.6 

84.7 

84.7 

84.7 

84.7 

84.7 

84.7  84.7 

84.7 

> 

3000 

45.5 

82.7 

84.4 

85.4 

85.9 

85.9 

86.2 

86.2 

86.3 

86.3 

86.3 

86.3 

86.3 

86.3  86.3 

86.3 

> 

2500 

46.0 

83.9 

85.8 

86.8 

87.4 

07.4 

87.7 

87.7 

87.8 

87.8 

37.8 

87. R 

87.8 

87.8  87.8 

87.8 

> 

2000 

46.7 

85.7 

87.7 

88.7 

89.4 

89.4 

89.7 

89.8 

89.8 

89.9 

89.9 

39.9 

89.9 

89.9  89.9 

89.9 

> 

1300 

47.1 

86.4 

88.4 

89.4 

90.1 

90.1 

90.4 

90.5 

90.5 

90.6 

90.6 

90.6 

90.6 

90.6  90.6 

90.6 

> 

1500 

47.5 

87.7 

89.8 

90.9 

91.6 

91.6 

91.9 

92.0 

92. C 

92.1 

92.1 

92.1 

92.1 

92.1  92.2 

92.2 

1200 

48.1 

09.1 

91.3 

92.5 

93.2 

93.2 

93.5 

93.6 

93.7 

93.7 

93.7 

93.7 

93.7 

93,7  93.8 

93.8 

> 

1000 

48.5 

90.1 

92.5 

93.7 

94.4 

94.4 

94.8 

9C.0 

95. C 

95,1 

95.1 

95.1 

95.1 

95.1  95.1 

95.1 

> 

900 

48.5 

90.7 

93.1 

94.4 

95.2 

95.3 

95.6 

95.8 

95.8 

95.9 

95.9 

95.9 

95.9 

95.9  96.0 

96.0 

£ 

800 

48.6 

91.4 

93.9 

95.3 

96.1 

96.2 

96.5 

96.7 

96.8 

96.9 

96.9 

96.9 

96.9 

96.9  97.0 

97.0 

> 

700 

48.7!  91.6! 

94.3 

95.7 

96.6 

96.6 

97.0 

97.2 

97.3 

97.4 

97.5 

97.5 

97.5 

97.5  97.5 

97.5 

> 

600 

48.7 

92.0 

94.6 

96.1 

96.9 

97.0 

97.3 

97.6 

97.6 

97.7 

97.8 

97.8 

97.8 

97.8  97.3 

97.8 

_ > 

500 

48.7 

92.2 

94.9 

96.4 

97.3 

97.4 

97.9 

98.1 

98.2 

98.4 

98.5 

96.5 

98.5 

98.5  98.5 

98.5 

400 

48.7 

92.2 

94.9 

96.5 

97.6 

97.7 

98.2 

98.5 

98.6 

98.9 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0  99.0 

99.0 

> 

300 

48.7 

92.2 

95.0 

96,6 

97.7 

97.8 

98.5 

98.8 

98.9 

99.3 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5  99.5 

99.5 

> 

200 

48.7 

92.2 

95.0 

96.6 

97.7 

98.0 

98.6 

99.0 

99.1 

99.7 

99.8 

99.8 

99.9 

99.9  99.9 

99.9 

> 

100 

4B.7 

92.2 

95.1 

96.6 

97.8 

93.0 

98.7 

99.1 

99.2 

99.7 

99.8 

99.9 

99,9 

99.9100.0 

1.00.0 

> 

0 

48.7 

92.2 

95.1 

96.6 

97.8 

98.0 

98.7 

99.1 

99.2 

99.7 

99.8 

99.9 

99.9 

99.9100.0 

.00.0 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS. 
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STATION 


MYRTLE  PEACH  AFB  SOUTH  CAROLINA 

STATION  NAv£ 


43-47>49-72 


I  CEUING 
!  (FEET) 


PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE 
(FROM  HOURLY  OBSERVATIONS) 

VISIBILITY  (STATUTE  MILES) 


1300-1700 

MOU*S  (t  $  T  ) 


>  2'/j  !  >  2 


S  5/16  >  % 


> 

20000 

41.4 

67.2 

68.1  68.3 

68.4  68.4 

68.4 

68.4 

68.4 

68.5 

60.5 

68.5 

68.5 

68.5 

68.5 

68.5 

> 

i  8lXX) 

41.7 

67.9 

68.7  68.9 

69.1  69.1 

69.1 

69.1 

69.1 

69.2 

69.2 

69.2 

69.2 

69.2 

69.2 

69.2 

> 

16000 

41.8 

68.7 

69.5  69.7 

69.9  69.9 

69.9 

69.9 

69.9 

70.0 

70.0 

70.0 

70.0 

70.0 

70.0 

70.0 

> 

14000 

42.3 

69.8 

70.6  70.9 

71.1  71.1 

71.1 

71.1 

71.1 

71.2 

71.2 

71.2 

71.2 

71.2 

71.2 

71.2 

> 

12000 

43.1 

72.0 

72.8  73.2 

73.3  73.3 

73.4 

73.4 

73.4 

73.5 

73.5 

73.5 

73.5 

73.5 

73.5 

73.5 

> 

10000 

44.3 

74.5 

75.4  75.7 

75.9  75.9 

76.0 

76.0 

76.0 

76.1 

76,1 

76.1 

76.1 

76.1 

76.1 

76.1 

> 

9000 

44.7 

75.6 

76.6  76.9 

77.1  77.1 

7T.2 

77.2 

77.2 

77.3 

77.3 

77.3 

77.3 

77.3 

77.3 

77.3 

> 

8000 

45.1 

76.7 

77.9  78.3 

78,6  78.6 

78.6 

78.6 

78.6 

78.7 

78.7 

78.7 

78.‘ 

78.7 

78.7 

78.7 

> 

7000 

45.8 

78.4 

79.0  80.2 

80.5  60.5 

80.5 

80.5 

80.5, 

80.6 

80.6 

80.6 

80.6 

80.6 

80.6 

80.6 

> 

6000 

46.4 

79.5 

81.0  81.7 

82.0  32.0 

82.0 

82.0 

82.0 

82.1 

82.1 

82.1 

82.1 

82.1 

82.1 

82.1 

> 

5000 

47.2 

81.1 

82.9  83.5 

83.9  83.9 

84.0 

84.0 

34.0 

84.2 

84.2 

84.2 

84.2 

84.2 

84.2 

84.2 

* 

4500 

47.5 

82.0 

83.7  84.4 

84.7  84.7 

84.9 

84.9 

84.9 

85.0 

85.0 

85.0 

85.0 

85.0 

95.0 

85.0 

- 

4000 

47.9 

83.7 

85.6  86.3 

86.8  86.8 

86.9 

86.9 

86.9 

87.0 

87.0 

87.0 

87.0 

87.0 

87.0 

87.0 

> 

3500 

48.6 

35.0 

86.9  87.7 

88.1  88.1 

88.3 

83,3 

88.3 

88.5 

88.5 

88.5 

88.5 

88.5 

88.5 

88.5 

> 

3000 

49.3 

86.9 

89.2  90.1 

90.7  90.7 

90.9 

91.0 

91.0 

91.1 

91.1 

91.1 

91.1 

91.1 

91.1 

91.1 

> 

/500 

49.7 

87.7 

90.0  91.1 

91.7  91.7 

91.9 

92.0 

92.0 

92.1 

92.1 

92.1 

92.1 

92.1 

92.1 

92.1 

> 

2000 

50.1 

89.1 

91.7  92.9 

93.6  93.7 

93.9 

94.0 

94.0 

94.1 

94.1 

94.1 

94.1 

94.1 

94.1 

94.1 

> 

1800 

~5o7T 

89.3 

92.0  93.2 

93.9  93.9 

94.1 

94.2 

94.2 

94.4 

94.4 

94.4 

94.4 

94.4 

94.4 

94.4 

> 

1500 

50.3 

90.1 

93.0  94.4 

95.1  95.2 

95.4 

95.5 

95.5 

95.7 

95.7 

95.7 

95.7 

95.7 

95.7 

95.7 

> 

1200 

50.3 

90.7 

93.6  95.0 

95.8  95.9 

96.1 

96.3 

96.3 

9S.5 

96.5 

96.5 

96.5 

96.5 

96.5 

96.5 

> 

1000 

50.3 

91.0 

94.0  95,4 

96.4  96.5 

96.8 

96.9 

96.9 

97.1 

97.1 

97.1 

97.1 

97.1 

97.1 

97.1 

> 

900 

50.3 

91.2 

94.2  95.7 

96.8  96.9 

97.1 

97.3 

97.3 

97.5 

97.5 

97.5 

97.5 

97.5 

97.5 

97.5 

£ 

800 

50.3 

91.3 

94.4  95.9 

97.0  97.2 

97.5 

97.6 

97.6 

97.9 

98.0 

98.0 

98.0 

98.0 

98.0 

98.0 

> 

700 

50.3 

91.5 

94.7  96. 3 

97.5  97.6 

97.9 

98.1 

98.1 

98.4 

98.4 

98.4 

98.5 

98.5 

98.5 

98.5 

- 

600 

50.3 

91.7 

95.0  96.6 

97.9  98.1 

98.5 

98.7 

9!',  8 

99.0 

99.1 

99.1 

99.1 

99.1 

99.1 

99.1 

> 

500 

50.3 

91.7 

95.1  96.7 

98.0  98.2 

98.6 

90.9 

98.9 

99.2 

99.2 

99.2 

99.3 

99.3 

99.3 

99.3 

> 

400 

50.4 

91.8 

95.2  96.8 

98.1  98.4 

98.8 

99.1 

99.2 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

> 

3C0 

50.4 

91.8 

95.2  96.8 

98.2  98,4 

98.8 

99.2 

99.2 

99.7 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

> 

200 

50.4 

91.8 

95.2  96.9 

98.3  98.5 

98.9 

99.3 

99.3 

99.8 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

> 

100 

,50.4 

91.8 

95.2  96.9 

98.3  98,5 

98.9 

99.3 

99.3 

99.8 

99.9 

99,91100.  Oil  00.  Oil  00.  Of 

LOO.O 

> 

0 

50.4 

91,8 

95.2  96,9 

98.3  98.5 

98.9 

99.3 

99.3 

99.8 

99.9 

99.9100.01 

LOO. 0100. Of 

LOO. 6 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS™ 
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STATION 
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STATl^  NAV£ 


*  lc 


PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE 
(FROM  HOURLY  OBSERVATIONS) 


1600-2000 

MO'JHri  S  T  , 


CEILING 

(F£Et| 

NOCEIUNG 

> 

20000 

> 

18000 

> 

16000 

> 

’400-0 

£ 

I2C00 

> 

100C0 

> 

9000 

> 

8000 

> 

7000 

£ 

6000 

> 

5000 

> 

4500 

> 

4000 

> 

3500 

> 

3000 

> 

2500 

> 

2000 

> 

1800 

> 

5500 

> 

1200 

£ 

1000 

> 

900 

f' 

800 

> 

700 

> 

600 

500 

> 

400 

> 

300 

> 

900 

> 

100 

> 

0 

VISlSIltTY  ISIAIL'TE  MUES) 


>1  I  > « 


>•/,]>.  5/16 


63.5 

71.6 

72.5  , 
73.0 

74.6 

77.3 
79, 9| 

60.7 

82.4 

33.2 

34.1 

36.3 

86.7 

88. 3| 

89.1 

90.8 

91.8 

93.3 
"9375] 

94.9 
96.  l| 

96.9 
97.0 

97.4 
98.0 
98  3, 
98.7 

99.1  ' 

99.4 

99.6 

99.7 

100.0 


USAF  ETAC 


0-1 4*5 (OLA)  Mtvious  eoiTiOfis  o t  this  fotm  a»c  cKOitrc 


TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS- 


'  *  ■  _  ^  --•v* 


wtsg 


ii  ; 


9  ’-’-4'  "" 


r-tc: y; ' '6.*^:^ 


( 
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MYRTLE  BEACH  AFB  SOUTH  CAROLINA 


43-47/49-72 


APR 


PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE 
{FROM  HOURLY  OBSERVATIONS) 


2100-2300 

Kxmasi  J 


CEiUNG 

1«6T) 

VISIBILITY  (STATUTE  MILES) 

>  10 

>6 

>  5 

>  4 

>3 

>V/i 

>7 

>Vh 

>  IV* 

>  l 

>v. 

>  V. 

>  Vi 

>5/16 

>  Vi 

>  0 

NO  CEILING 

23.4 

63.1 

66.0 

66.4 

67.0 

67.0 

67.5 

67.6 

67.6 

67.6 

67.6 

67.6 

67.6 

67.6 

67.7 

67.8 

> 

icooo 

25.0 

68.3 

71.3 

72.0 

72.7 

72.8 

73.3 

73.4 

73.4 

73.5 

73.5 

73.5 

73.5 

73.5 

73.6 

73.6 

> 

18000 

25.2 

68.6 

71.7 

72.4 

73.1 

73.1 

73.6 

73.8 

73.8 

73.8 

73,9 

73.9 

73.9 

73.9 

74.0 

74.0 

> 

16000 

25.2 

68.8 

72.0 

72.7 

73.4 

73.4 

73.9 

74.0 

74.0 

74.1 

74.1 

74.1 

74.1 

74.2 

74.2 

74.3 

> 

14000 

25.6 

70.2 

73.4 

74.1 

74.8 

74.8 

75.3 

75.4 

75.4 

75.5 

75.5 

75.5 

75.5 

75.6 

75.6 

75.7 

> 

12000 

26.0 

72.5 

75.0 

76.5 

77.3 

77.3 

77.8 

77.9 

77.9 

78.0 

78.1 

78.1 

78.1 

78.1 

78.1 

78.2 

> 

10000 

26.3 

74.7 

78.1 

78.8 

"7976 

79.6 

80.1 

80.3 

30.3 

80.3 

80.4 

80.4 

80.4 

80.4 

80.5 

80.5 

> 

9000 

26.4 

75.2 

78.6 

79.4 

80.2 

80.2 

80.7 

80.8 

80.8 

80.9 

61.0 

81.0 

81.0 

81.0 

81.0 

81.1 

> 

8000 

26.6 

76.9 

BO. 6 

81.5 

82.3 

82.4 

82.9 

83.0 

83.0 

83.0 

83.1 

83.1 

83.1 

83.1 

83.2 

83.2 

> 

7000 

26.0 

77.9 

81.7 

82.7 

63.6 

83.7 

84.2 

84.3 

84.3 

84.4 

84.4 

84.4 

84.4 

84.4 

84.5 

84.6 

> 

6000 

26.9 

78.7 

82.5 

83.5 

84.5 

84.5 

85.0 

85.1 

85.1 

85.2 

85.3 

85.3 

35.3 

85.3 

85.3 

85.4 

> 

5000 

27.2 

80.3 

84.4 

85.4 

86.4 

86.5 

87.0 

87.1 

87.1 

87.2 

87.2 

87.2 

87.2 

87.2 

87.3 

87.3 

> 

4500 

27.2 

80.7 

84.9 

86.0 

87.0 

87.1 

87.6 

87.7 

87.7 

67.8 

37.0 

87.8 

87.8 

87.9 

87.9 

88.0 

> 

4000 

27.3 

81.6 

86.0 

87.0 

88.1 

as. 2 

88.7 

88.8 

88.8 

88.9 

88.9 

88.9 

83.9 

89.0 

89.0 

89.1 

> 

3500 

27.4 

o2T2 

86.7 

87.8 

88.8 

38,9 

89.4 

89.6 

89.6 

89.6 

89.7 

89.7 

89.7 

89.7 

89.7 

89.8 

> 

3000 

27.6 

83.0 

87.7 

88.7 

89.8 

89.9 

90.4 

90.5 

90.5 

90.6 

90.6 

90.6 

90.6 

90.7 

90.7 

90.8 

> 

2500 

27.7 

83.7 

88.5 

89.6 

90.7 

'90.8 

91.3 

91.4 

91.4 

91.5 

91.6 

91.6 

91.6 

91.6 

91.6 

91.7 

2000 

27.8 

84.8 

89.6 

90.9 

92.1 

92.1 

92.7 

92.6 

92.8 

92.9 

93.0 

93.0 

93.0 

93.0 

93.0 

93.1 

> 

1800 

27.9 

85.2 

90.0 

91.3 

92.5 

92.5 

93.2 

93.3 

93.3 

93.3 

93.4 

93.4 

93.4 

93.4 

93.5 

93.5 

z 

1500 

27.9 

85.7 

90.6 

91.9 

93.1 

93.2 

93.8 

94.0 

94.0 

94.0 

94.1 

94.1 

94.1 

94.1 

94.2 

94.2 

i 

> 

1200 

20.0 

86.2 

91.1 

92.6 

93.9 

94.0 

94.7 

94.9 

94.9 

94.9 

95.0 

95.0 

95.0 

95.0 

95.0 

95.1 

> 

1000 

28.0 

86.6 

91.5 

93.2 

94.6 

94.7 

95.4 

95.6 

95.6 

95.7 

95.7 

95.7 

95.7 

95.8 

95.8 

95.9 

> 

900 

28.0 

86.8 

91.9 

93.6 

95.1 

95,3 

96.1 

96.2 

96.2 

96.4 

96.4 

96.4 

9o,4 

96.4 

96.5 

96.6 

800 

28.0 

87.0 

92.1 

93.9 

95.5 

95.7 

96.5 

96.7 

96.7 

96.9 

96.9 

96.9 

96.9 

97.0 

97.0 

97.1 

> 

700 

28.0 

87.2 

92.6 

94.4 

96.1 

96.2 

97.2 

97.4 

97,4 

97.6 

97.6 

97.6 

97.6 

97.7 

97.7 

97.8 

£ 

600 

28.0 

87.3 

92.7 

94.5 

96.1 

96.4 

97.4 

97.6 

97.6 

97.8 

97.9 

97.9 

97.9 

97.9 

97.9 

98.0 

> 

500 

28.0 

87.4 

93.0 

94.8 

96.5 

96.8 

97.9 

98.1 

98.1 

98.3 

98.4 

98.4 

98.4 

98.5 

98.5 

98.6 

1  > 

400 

28.0 

87.4 

93.0 

94.9 

96.6 

96.9 

98.2 

98.4 

98,4 

98.6 

98.7 

98.7 

98.7 

98.8 

98.8 

98.9 

> 

300 

28.0 

87.5 

93.1 

94.9 

96.8 

97.1 

98.5 

98.8 

98.8 

99.1 

99.2 

99.2 

99.2 

99.2 

99.3 

99.3 

> 

200 

28.0 

87.5 

93.1 

95.0 

96.8 

97.2 

98.6 

98.9 

99.0 

99.4 

99.5 

99.5 

99.5 

99.6 

99.6 

99.7 

> 

100 

28.0 

87.5 

93.1 

95.0 

96.3 

97.2 

98.6 

98.9 

99.0 

99.4 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.7 

99.8 

> 

0 

28.0 

87.5 

93.1 

95.0 

96.8 

97.2 

98.6 

98.9 

99. Oi  99.4 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.7 

100.0 

■<  *  5., 
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MYRTLE  8EACH  AFB  SOUTH  CAROLINA  43-47a 49-72 


PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE 
(FROM  HOURLY  OBSERVATIONS) 

viStB'llIV  (STATUTE  MILES) 


0000-0200 

MOyLStlTTI 


NO  CEILING 
>  20000 


>  tiQO 

;  .000  I 


17.5  57.2 
18.4|  61.3 

18.4  61.6' 

18.6  62.1 
18.7  63.2" 

18.9  64.8 
19. 41  66.7" 

19.4  67.3 

19.5  68.5 

19.6  69.5 

19.7  70.3 
19. 8|  71.1 

19.9  71. 4‘ 
20.0  72.3 
20.1  72.9 
20.1  73.7 
20.1  74. 1' 
20.1  75.3 
20.1  75.5 

20.1  76.3 

20.2  78.2 
20.2  78.8 
20.2  79.2 
20. 2|  79.7 
20.2  79.0 
20.2  79.8 
20.2  80.0' 
20.2  80.0 
20.2'  80. T 
20.2  80.1 

"20.2  80.1' 
20.2  80.1 


USAF  r-TAC 


TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS. 
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DATA  PROCESSING  BRANCH 
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SIAt'ON 


MYRTLE  BEACH  APB  SOUTH  CAROLINA  43-47,49-72  MAY 

STATION  NAW*  - - ^OA“ 


PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  -&.3JlQjiQ50p 

(FROM  HOURLY  OBSERVATIONS) 


CEILING 

VISIBILITY  (STATUTE  MILES; 

(FEET) 

>  10 

>6 

*5  1 
- - 

>  4 

>3 

>  2Vi 

>2 

>V/i 

>  1% 

>  1 

>  V, 

>  V* 

>  V» 

>5/16 

>  vs 

— 

>  0 

NO  CEILING 

12,8 

46.6 

52.2] 

55.8 

58.4 

58.6 

59.8 

60.5 

60.6 

61.3 

61.7 

61.8 

62.1 

62.2 

63.2 

63.7 

13.5 

49.7 

55.2| 

58.9 

61.7 

62.0 

63.3 

64.0 

64.1 

65.0 

65.4 

65.4 

65.8 

65.9 

67.0 

67.5 

> 

18000 

13.6 

49.6 

55.4 

59.1 

61.9 

62.2 

63.5 

64.2 

64.3 

65.2 

65.6 

65.7 

66.0 

66.1 

67.2 

67.8 

16000 

13.6 

50.0 

55.6 

59.4 

62.1 

62.4 

63.7 

64.5 

64.6 

65.4 

65.8 

65.9 

66  •  3 

66.4 

67.5 

68.0 

> 

14000 

13. Q 

51.2 

56.8 

60.6 

63.6 

63.9 

65.1 

65.9 

66.0 

66.9 

67.3 

67.3 

67.8 

67.9 

69.0 

69.5 

12000 

14*1 

52.7 

58.4 

62.3 

65.4 

65.7 

66.9 

67.7 

67.8 

6B.7 

69.1 

69.1 

69.6 

69.7 

70.8 

71.3 

> 

iroo 

14.6 

54.8 

60.6 

64.5 

67.7 

68.0 

69.3 

70.0 

70.1 

71.0 

71.5 

71.5 

72.0 

72.1 

73.2 

73.7 

NUjO 

14.7 

55.6 

61.5 

65.5 

68.7 

69.0 

70.3 

71.0 

71.1 

72.0 

72.5 

72.5 

73.0 

73.1 

74.2 

74.7 

> 

8000 

14.9 

57.2 

63.1 

67.2 

70.5 

70.8 

72.1 

72.8 

73.0 

73.9 

74.3 

74.4 

74.8 

75.0 

76.1 

76.6 

_ ^ 

7000 

15.1 

58.4 

64.5 

68.7 

72.1 

72.4 

73.7 

74.4 

74.5 

75.5 

76.0 

76.0 

76.5 

76.6 

77.7 

78.2 

> 

6000 

15.3 

59.7 

66.0! 

70.3 

73.7 

74.0 

75.3 

76.0 

76.1 

77.1 

77.6 

77.6 

78.1 

78.2 

79.3 

79.9 

~ 

sooo 

15.4 

60.9 

67.4 

71.7 

75.1 

75.5 

76.8 

77.6 

77.7 

76.7 

79.1 

79.1 

79.6 

79.8 

80.9 

81.4 

> 

3500 

15.4 

61.1 

67.6 

72.1 

75.5 

75.9 

77.2 

78.0 

78.1 

79.1 

79.5 

79.6 

80.0 

80.2 

81.3 

81.8 

4000 

15 . 6 

62 1 2 

68. 9| 

73.4 

77.0 

77.4 

78.7 

79.4 

79.6 

80.5 

31.0 

81.0 

81.5 

81.6 

82.7 

03.3 

> 

3500 

15.7 

62.9 

69.8 

74.3 

77.9 

78.3 

79.6 

80.4 

80.5 

81.5 

81.9 

81.9 

82.4 

82.6 

83.7 

84.2 

~ 

3000 

15.7 

63.6 

70.7 

75.4 

79.0 

79.4 

80.7 

81.5 

31.6 

82.6 

83.0 

83.1 

83.6 

83.7 

84.8 

85.4 

> 

2500 

15.8 

64.3 

71.6 

76.3 

80.0 

80.4 

81.9 

82.7 

82.8 

83.8 

84.3 

84.3 

84.8 

84.9 

86.0 

86.6 

~ 

2000 

15.8 

65.  / 

73.0 

78.0 

81.7 

82.1 

83.7 

84.4 

84.5 

85.5 

86.0 

86.0 

86.5 

86.7 

87.8 

88.3 

> 

1800 

15.8 

66.0 

73.3] 

78.4 

82.1 

82.5 

84.1 

84.8 

8479 

86T01 

86.4 

86.4 

86.9 

87.1 

88.2 

88,7 

1500 

15.8 

66.9 

74.3) 

79.5 

83.3 

83.7 

85.3 

86.0 

86.1 

87.2 

87.6 

87.7 

88.? 

86.3 

89.4 

90.0 

> 

1200 

15.8 

68.3 

75.9 

81.2 

85.1 

85.5 

87.1 

87.9 

88.0 

89.0 

89.5 

89.5 

90.0 

90.1 

91.2 

91.8 

1000 

13  •  8 

68.8 

76.6 

82.0 

86.0 

86.4 

88.1 

88.9 

89.0 

90.0 

90.5 

90.5 

91.0 

91.2 

92.2 

92.8 

> 

900 

15,8] 

69.1 

76.9 

82.5 

86.4 

86.9 

88.6 

89.4 

89.5 

90.5 

91.0 

91.0 

91.5 

91.6 

92.7 

93,3 

— 

800 

15.8 

69.6 

77. 6| 

83.1 

87.1 

87.6 

89.3 

90.0 

90.1 

91.2 

91.6 

91.7 

92.2 

92.3 

93.4 

94.0 

> 

700 

15.8 

70.3 

78.3 

84701 

88.2 

887T 

90.4 

91.1 

91.2 

92.2 

92.7 

92.8 

93.3 

93.4 

94.5 

95.1 

— 

600 

15.9 

70.6 

78.7| 

84.5 

88.7 

89.2 

91.0 

91.8 

91.9 

92.9 

93.4 

93.4 

93.9 

94.0 

95.2 

95.8 

> 

500 

15.9 

70.6 

78.9 

84.7 

89.0 

89.4 

91.5 

92.2 

92.4 

93.5 

94.0 

94.0 

94.6 

94,7 

95.9 

96.5 

400 

15.9 

70.7 

79.1 

85.0 

89.3 

89.8 

91.9 

92.7 

92.8 

93.9 

94.5 

94.5 

95.1 

95.2 

96.4 

97.0 

> 

300 

15. 9| 

70.8 

79.3 

85.4 

89.8 

90.3 

92.4 

93.2 

93.4 

94.5 

95.1 

95.2 

95.7 

95.9 

97.1 

97.7 

200 

15.9 

70.9 

79.41 

85.4 

89.9 

90.4 

92.7 

93.6 

93.8 

94.9 

95.5 

95.6 

96.? 

96.4 

97.6 

98.2 

=: 

IOO 

1.5.9] 

70.9 

79.4 

85.4 

89.9 

90.4 

92.7 

93.6 

93.8 

95.0 

95.7 

95.8 

96.4 

96.7 

98.1 

98.8 

> 

0 

15.91 

70.9 

79.4] 

85.4 

89.9 

90.4 

92.7 

93.6 

93,8 

95.0 

95.7 

95.8 

96.5 

06.7 

98.4 

100. 0 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS _ 26  10 
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STATiOM 


MYRTLE  BEACH  AFB  SOUTH  CAROLINA 


STATION  NAVE 


43-47/49-72 


PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE 
(FROM  HOURLY  OBSERVATIONS) 

VISIBILITY  (STATUTE  MitES) 


0600-0800 

HOCtSdST  ! 


>  10  >6  >5  >4  >3  >2Vk  I  >2  >I'/J  1  >VA  I  >1  >  V.  >  V.  I  >«^  >5/16  >  J4  >0 


MO  CEILING 

21.6 

49.8 

52.0 

53.5 

54.6 

55.0 

55.4 

55.6 

55.7 

56.1 

56.2 

56.3 

56.5 

56.6 

56.7 

56.9 

20000 

23.9 

55.5 

57.9 

59.7 

60.6 

61.2 

61.7 

61.9 

62.0 

62.4 

62.6 

62.6 

62.9 

62.9 

63.0 

63.3 

> 

18000 

23.9 

55.6 

58.1 

59.8 

60.9 

61.4 

61. 8 

62.0 

62.2 

62.6 

62.7 

62.8 

63.0 

63.1 

63.2 

63.4 

> 

16000 

24.0 

55.8 

58.3 

60.0 

61.1 

61.6 

62.0 

62.2 

62.4 

62.7 

62.9 

63.0 

63.2 

63.3 

63.4 

63.6 

> 

UOOO 

24.4 

56.8 

59.3 

61.1 

62.2 

62.7 

63.2 

63.3 

63.5 

63.9 

64.1 

64.1 

64.4 

64.4 

64.5 

64.7 

> 

12000 

25.1 

58.8 

61.4 

63.2 

64.3 

64.8 

65.3 

65.4 

65.6 

66.0 

66.2 

66.2 

66.5 

66.5 

66.6 

66.9 

> 

10000 

26.2 

62.0 

64.8 

66.8 

68.0 

68.5 

69.1 

69.3 

69.5 

69.9 

70.1 

70.1 

70.4 

70.4 

70.5 

70.8 

> 

9000 

26.4 

62.6 

65.4 

67.3 

68.6 

69.0 

69.6 

69.8 

70.0 

70.4 

70.6 

70.7 

70.9 

71.0 

71.1 

71.3 

> 

8000 

27.1 

64.7 

67.7 

69.6 

71.1 

71.6 

72.2 

72.4 

72.5 

73.0 

73.2 

73.2 

73.5 

73.5 

73.6 

73.8 

> 

7000 

27.2 

65.9 

69.1 

71.0 

72.6 

73.1 

73.8 

74.0 

74.1 

74.6 

74.8 

74.8 

75.1 

75.1 

75.3 

75.5 

> 

6000 

27.5 

67.0 

70.3 

72.2 

73.9 

74.4 

75.1 

75.3 

75.4 

75.9 

76.1 

76.1 

76.4 

76.4 

76.6 

76.8 

> 

5000 

27.8 

68.5 

71.8 

73.8 

75.6 

76.1 

76.7 

76.9 

77.1 

77.6 

77.7 

77.8 

78.0 

78.1 

78.2 

78.5 

> 

4500 

27.9 

68.9 

72.4 

74.4 

76.1 

76,6 

77.3 

77.5 

77.7 

78.2 

78.3 

78.4 

78.6 

78.7 

78.8 

79.1 

s: 

4 000 

28.1 

69.7 

73.2 

75.3 

77.0 

77.5 

78.2 

78.4 

78.6 

79.1 

79.2 

79.3 

79.5 

79.6 

79.7 

80.0 

> 

3500 

28.2 

70.3 

74.0 

76.1 

77.9 

78.4 

79.1 

79.3 

79.4 

79.9 

80.1 

80.2 

80.4 

80.5 

80.6 

80.3 

30“0 

28.3 

71.3 

75. C 

77.2 

79.1 

79.6 

80.3 

80.6 

80.7 

81.2 

81.4 

81.4 

81.7 

81.7 

81.9 

82.1 

> 

2500 

28.6 

72.6 

76.5 

78.7 

8G.6 

81.1 

81.9 

82.2 

82.3 

82.8 

83.0 

83.0 

83.3 

83.3 

83.5 

83.7 

> 

2000 

29.0 

74.4 

78.5 

80.7 

82.7 

83.2 

84.0 

84.3 

84.4 

84.9 

95.1 

85.1 

85.4 

85.4 

95.6 

85.8 

> 

1800 

29.1 

74.6 

78.8 

81.0 

83.0 

83.5 

84.3 

84.6 

84.8 

85.3 

85.4 

85.5 

85.7 

85.8 

85.9 

86.2 

> 

1500 

29.2 

75.4 

79.7 

82.3 

84.4 

84.9 

35.8 

86.1 

86.2 

86.7 

86.9 

86.9 

87.2 

87.2 

87.4 

87.6 

> 

1200 

29.4 

77.1 

81.6 

84.3 

86.5 

07,0 

87.8 

88.2 

88.3 

88.8 

89.0 

89.0 

89.3 

89,3 

89.5 

89.7 

1000 

29.5 

78.4 

83.2 

86.3 

88.7 

89.2 

90.2 

90.5 

90.7 

91.2 

91.4 

91.4 

91.7 

91.7 

91.9 

92.1, 

> 

900 

29.5 

78.7 

83.6 

86.6 

89.1 

89.6 

90.7 

91.0 

91.2 

91.7 

91.9 

92.0 

92.2 

92.3 

92.4 

92,6 

800 

29.7 

79.5 

84.5 

87.8 

90.4 

90.9 

92.0 

92.4 

92.6 

93.1 

93.3 

93.3 

93.6 

93.6 

93.8 

94.0 

> 

700 

29.7 

79.9 

85.1 

88. 5 

91.1 

91.7 

92.9 

93.3 

93.5 

94.0 

94.2 

94.2 

94.5 

94,5 

94.7 

94.9 

600 

29.7 

80.3 

85.7 

89.3 

91.9 

92.5 

93.8 

94.3 

94.4 

95.0 

95.2 

95.2 

95.5 

95.5 

95.7 

95.9 

> 

500 

29.8 

80.6 

86.2 

89.7 

92.5 

93.2 

94.6 

95.1 

95.3 

95.9 

96.1 

96.1 

96.4 

96. 5i  96.7 

96.9 

> 

400 

29.8 

80.6 

86.3 

89.9 

92.8 

93.7 

95.2 

95.7 

96.0 

96.7 

96.9 

97.0 

97.3 

97.4 

97.6 

97.8 

> 

300 

29.8 

80.6 

86.4 

90,1 

93.1 

94.0 

95.6 

96.2 

96.5 

97.2 

97.5 

97.6 

97.9 

98.0 

98.2 

98,5 

> 

200 

29.8 

80.6 

86.4 

90.1 

93.1 

94.1 

95.6 

96.4 

96.7 

97.4 

97.9 

97.9 

98.3 

93.5 

98.9 

99.2 

> 

100 

29.8 

80.6 

86.4 

90.1 

93.1 

94.1 

95.6 

96.4 

96.7 

97.5 

97.9 

96.0 

98.4 

93.6 

99.1 

99.5 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS. 
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MYRTLE  BEACH  AFP  SOUTH  CAROLINA 

STATION  hAfJi 


43-47.>  49-72 


MAY 


PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE 
(FROM  HOURLY  OBSERVATIONS) 


0900-1100 

MOOtS'kSH 


CEILING 

VISIBILITY  (STATUTE  MILES) 

(FE£t| 

>  10 

>6 

>5 

>  4 

>  3 

>  Vh 

>2 

>VA 

>  J  V* 

>  1 

> 

>  n 

>  % 

>  5/16 

>  /4 

>  0 

NO  CEILING 

34.0 

57.9 

58.7 

58.9 

59.0 

59.0 

59.0 

59.0 

59.0 

59.0 

59.0 

59.0 

59.0 

59.0 

59.0 

59.0 

£ 

20000 

36.7 

64.0 

64.8 

65.1 

65.2 

65.2 

65.2 

65.2 

65.2 

65.2 

65.2 

65.7 

65.2 

65.2 

65.2 

65.2 

> 

18000 

36.9 

64.3 

65.1 

65.4 

65.5 

65.5 

65.5 

65.5 

65.5 

65.5 

65.5 

65.5 

65.5 

65.5 

65.5 

65.5 

> 

16000 

36.9 

64.3 

65.1 

65.4 

65.5 

65.5 

65.5 

65.5 

65.5 

65.5 

65.5 

65.5 

65.5 

65.5 

65.5 

65.5 

> 

14000 

37.2 

65.1 

66.0 

66.2 

66.3 

66.3 

66.3 

66.3 

66.3 

66.3 

66.3 

66.3 

66.3 

66.3 

66.3 

66.3 

> 

17000 

38.4 

67.5 

68.4 

68.7 

68.8 

68.8 

68.8 

68.8 

68.8 

68.8 

68.8 

68.8 

68.8 

68.8 

68.8 

68.8 

> 

'0000 

39.1 

69.9 

70.8 

71.1 

71.2 

71.2 

71.2 

71.2 

71.2 

71.2 

71.2 

71.2 

71.2 

71.2 

71.2 

71.2 

> 

9000 

39.4 

70.7 

71.7 

71.9 

72.0 

72.0 

72.0 

72.0 

72.0 

72.0 

72.0 

72.0 

72.0 

72.0 

72.0 

72.0 

> 

8000 

40.2 

72.8 

74.0 

74.2 

74.3 

74.3 

74.3 

74.3 

74.3 

11473 

74.3 

74.3 

74.3 

74.3 

74.3 

74.3 

> 

7000 

40.7 

74.3 

75.6 

75.9 

76.1 

76.1 

76.1 

76.1 

76.1 

76.1 

76.1 

76.1 

76.1 

76.1 

76.1 

76.1 

> 

6000 

41.; 

75.6 

77.1 

77.5 

77.6 

77.6 

77.7 

77.7 

77.7 

77.7 

77.7 

77.7 

77.7 

77.7 

77.7 

77.7 

> 

5000 

41.5 

76.9 

78.4 

78.8 

78.9 

79.0 

79.0 

79.0 

79.0 

79.1 

79.1 

79.1 

79.1 

79.1 

79.1 

79.1 

> 

4500 

41.6 

77,3 

78.9 

79.3 

79.4 

79.5 

79.5 

79.5 

79.5 

79.5 

79.5 

79.5 

79.5 

79.5 

79.5 

79.5 

> 

4000 

42.0 

78.2 

79.8 

80.2 

80.3 

80.4 

80.5 

80.5 

80.5 

80.6 

80.6 

80.6 

80.6 

80.6 

80.6 

80.6 

> 

3500 

42.5 

79.2 

80.9 

81.4 

81.5 

81.5 

81.7 

81.7 

81.7 

81.7 

81.7 

81.7 

81.7 

81.7 

81.7 

81.7 

> 

3000 

43.0 

80.9 

83.2 

83.3 

83.4 

33.5 

83.5 

83.5 

83.5 

83.5 

83.5 

83.5 

83.5 

33.5 

83.5 

> 

2500 

43.9 

82.7 

84.5 

85.1 

35.2 

85.3 

85.4 

85.4 

85.4 

85.4 

85.4 

85.4 

85.4 

85.4 

35.4 

35.4 

£ 

2000 

44.5 

84.8 

86.9 

87.4 

87.6 

87.7 

37.8 

87.8 

87.8 

87.8 

87.8 

87.8 

87.8 

87.8 

87.8 

87.8 

> 

1800 

44.8 

85.7 

87.8 

88.4 

88.5 

88.6 

88.7 

88.7 

88.7 

83.7 

88.7 

88.7 

88.7 

88.8 

88.8 

88.8 

> 

1500 

45.6 

88.0 

90.1 

90.7 

90.9 

91.0 

91.1 

91.1 

91.1 

91.2 

91.2 

91.2 

91.2 

91.2 

91.2 

91.2 

1200 

45.9 

90.1 

92.3 

93.0 

93.2 

93.3 

93.7 

93.7 

93.7 

93.7 

93.7 

93.7 

93.7 

93.7 

93.7 

93.7 

1000 

46.0 

91,6 

94.0 

94.8 

95.2 

95.3 

95.7 

95.8 

95.8 

95.8 

95.8 

95.8 

95.8 

95.9 

95.9 

95.9 

> 

900 

46.1 

91.9 

94.5 

95.3 

95.8 

95.8 

96.3 

96.4 

96.41  96.5 

96.5 

96.5 

96.5 

99.5 

96.5 

96.5 

=: 

800 

46.1 

92.3 

95.2 

96.1 

96.6 

96.7 

97.3 

97.3 

97.3 

97.4 

97.4 

97.4 

97.4 

97.4 

97.4 

97.4 

> 

700 

46.2 

92.7 

95.6 

96.6 

97.2 

97.3 

97.9 

98.0 

98.0 

98.1 

98.1 

98.1 

98.1 

98.1 

98.1 

98.1 

> 

600 

46.2 

92.9 

95.9 

97.1 

97.8 

97.9 

98.6 

98.8 

98.8 

98.9 

98.9 

98.9 

98.9 

98.9 

98.9 

98.9 

> 

500 

46.2 

93.0 

96.0 

97.3 

98.0 

98.1 

98.9 

99.1 

99.1 

99.2 

99.3 

99.3 

99.3 

99.4 

99.4 

99.4 

£ 

400 

46.2 

93.1 

96.1 

97.5 

98.2 

98.3 

99.1 

99.4 

99.4 

99.7 

99.7 

99.7 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

> 

300 

46.2 

9371 

"9672 

97.5 

98.3 

$8.4 

99.2 

99.5 

99.5 

99.8 

99.9 

99.9 

99.9 

100.0 

LOO.O 

100.0 

> 

200 

46.2 

93.1 

96.2 

97.5 

98.3 

98.4 

99.2 

99.5 

99.5 

99.8 

99.9 

99.9 

100. 0 

100.0 

100.0 

100. 0 

> 

*00 

46.2 

93.1 

96.2 

97.5 

98.3 

98.4 

99.2 

99.5 

99.5 

99.8 

99.9 

99.9 

100. 0 

100.0 

100.0 

loo.o 

a 

0 

46.2 

93.1 

96.2 

97.5 

98.3 

98.4 

99.2 

99.5 

99.5 

99.8 

99.9 

99.9 

100. 0 

llOO.O 

100.0 

100. 0 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS. 
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MYRTLE  BEACH  AFP  SOUTH  CAROLINA 

5?7r  0»iN*v| 


43~47>  49-72 


MAY 


PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE 
(FROM  HOURLY  OBSERVATIONS) 


1200-1400 

►O0*S«STJ 


CEWNG 

Visibility  (Statute  miles) 

IfEETI 

>  10 

>6 

>  5 

>  4 

>  3 

>  V.: 

>  2 

>  V/t 

>  VA 

>  1 

>  t/t 

>  ’4 

>5/16 

>  ’/« 

>  o 

HO  CEILING 

35.1 

59.8 

60.6 

60.7 

60.9 

60.9 

61.1 

61.1 

61.1 

61.1 

61.1 

61.1 

61.1 

61,1 

61.1 

61.1 

> 

2COOO 

40.1 

68.4 

69.5 

69.6 

69.9 

69.9 

70.0 

70.0 

70.0 

70. C 

70.0 

70.0 

70.0 

70.0 

70.0 

70.0 

18000 

40.1 

68.6 

69.6 

69.8 

70.0 

70.0 

70.2 

70.2 

70.2 

70.2 

70.2 

70.2 

70.2 

70.2 

70.2 

70.2 

I' 

16000 

40.2 

68.8 

69.9 

70.1 

70.3 

70.3 

70.4 

70.4 

70.4 

70.4 

70.4 

70.4 

70.4 

70.4 

70.4 

70.4 

> 

14000 

4C.8 

69.9 

71.0 

71.2 

71.4 

71.4 

71.6 

71.6 

71.6 

71.6 

71.6 

71.6 

71.6 

71.6 

71.6 

71.6 

> 

*2000 

41.9 

72.0 

73.1 

73.3 

73.6 

73.6 

73.7 

73.7 

73.7 

73.7 

73.7 

73.7 

73.7 

73.7 

73.7 

73.7 

“ 

ICOOO 

42.6 

74.1 

75.3 

75.5 

75.7 

75.7 

75.9 

75.9 

75.9 

75.9 

75.9 

75.9 

75.9 

75.9 

75.9 

75.9 

1  * 

9000 

42.7 

74.3 

75.5 

75.7 

76.0 

76.0 

76.1 

76.1 

76.1 

76.1 

76.il 

76.1 

76.1 

76.1 

76.1 

76.1 

nr 

800C 

43.5 

76.3 

77.5 

77.8 

78.0 

70.0 

78.2 

78.2 

78.2 

78.2 

78.2 

78.2 

78.2 

78.2 

78.2 

78.2 

£ 

7000 

43.8 

77.4 

76.7 

79.0 

79.2 

79.2 

79.4 

79.4 

79.4 

79.4 

79.4 

79.4 

79.4 

79.4 

79.4 

79.4 

600C 

44.1 

78.6 

80.0 

80.3 

80.5 

80.5 

80.7 

80.7 

80.7 

80.7 

80.7 

80.7 

80.7 

80.7 

80.7 

80.7 

L  * 

sooo 

44.5 

79.6 

81.1 

81.4 

81.6 

61.6 

81.9 

81.9 

81.9 

81.9 

81.9 

81.9 

81.9 

01.9 

81.9 

81.9 

> 

4500 

44.7 

80.2 

81.6 

82.0 

82.2 

82.2 

82.5 

82.5 

82.5 

82.5 

82.5 

82.5 

82.5 

82.5 

82.5 

82.5 

> 

4000 

45.8 

82.0 

83.5 

83.9 

84.2 

04.2 

84.4 

84.4 

84.4 

84.4 

84.4 

04.4 

84.4 

84.4 

84.4 

84.4 

> 

3500 

46.9 

83.5 

85.1 

85.5 

4 

85.8 

86.0 

86.0 

86.0 

86.0 

86.0 

86.0 

86.0 

86.0 

86.0 

36.0 

> 

3000 

47.8 

86.1 

87.8 

88.2, 

38.5 

88.7 

88.7 

88.7 

88.7 

88.7 

88.7 

88.7 

88.7 

88.7 

88.7 

> 

2500 

48.8 

87.9 

69.6 

90.0 

90.5 

90.7 

90.7 

90.7 

90.7 

90.7 

90.7 

90.7 

90.7 

90.7 

90.7 

2000 

49.5 

90.0 

92.0 

92.5 

93.1 

93.1 

93.4 

93.4 

93.4 

93.4 

53.-* 

93.4 

93.4 

93.4 

93.4 

93.4 

> 

*800 

49.6 

90.6 

92.6 

93.2 

93.7 

93.7 

94.0 

94.0 

94.0 

94.0 

94.0 

94.0 

94.0 

94.0 

94.0 

94.0 

> 

1500 

49.8 

91.8 

94.0 

94.7 

95.3 

95.3 

95.6 

95.6 

95.6 

95.6 

95.6 

95.6 

95.6 

95.6 

95.6 

95.6 

> 

i200 

50.0 

92.9 

95.1 

95.8 

96.5 

96.6 

97.0 

97.0 

97.0 

97.0 

[97.0 

97.0 

97.0 

97.0 

97.0 

97.0 

> 

*000 

50.1 

93.2 

95.5 

96.4 

97.1 

97.1 

97.6 

97.7 

97.7 

97.7 

97.7 

97.7 

97.7 

97.7 

97.7 

97.7 

> 

900 

50.1 

93.4 

95.7 

96.7 

97.5 

97.6 

98.0 

98.1 

98.1 

98.1 

98.2 

98.2 

98.2 

98.2 

98.2 

98.2 

800 

50.1 

93.5 

95.9 

96.9 

97.7 

97.3 

98.3 

98.3 

98.3 

98.4 

98.5 

98.5 

98.5 

98.5 

98.5 

98.5 

> 

700 

50.1 

93.7 

"96.1 

97,2 

90.0 

98.2 

98.7 

98.8 

98.8 

98.9 

98.9 

98.9 

98.9 

98.9 

98.9 

98.9 

- 

600 

50.2 

94.0 

96.4 

97.6 

98.5 

98.6 

99.2 

99.3 

99.3 

99.5 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

> 

500 

50.2 

94.1 

96.5 

97.7 

98.6 

98.7 

99.4 

99.4 

99.4 

99.7 

99.3 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

> 

400 

50.2 

94.1 

96.5 

97.7 

98.6 

98.8 

99.4 

99.5 

99.5 

99.8 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

> 

300 

50.2 

94.1 

96.5 

97.7 

98.6 

98.8 

99.4 

99.5 

99.5 

99.8 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100. 0 

=: 

/w 

50.2 

94.1 

96.5 

97.7 

98.7 

98.8 

99.4 

99.5 

99.5 

99.8 

lOO.OilOO.O 

100.0 

100.0 

100.0 

aoo.o 

> 

*00 

50.2 

94.1 

96.5 

97.7 

98.7 

98.8 

99.4 

99.5 

99.5 

99.8 

lOO.OilOO.O 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

> 

0 

50.2 

94.1 

96.5 

97.7 

98.7 

98.3 

99.4 

99.5 

99.5 

99.8 

lOO.OilOO.O 

100. 0 

100.0 

100.0 

100.0 
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MYRTLE  BEACH  AFB  SOUTH  CAROL UmA 

STATION  NAVt 


43-47/49-7?. 


JUN 


PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE 
(FROM  HOURLY  OBSERVATIONS)' 


0000-0200 

MOu»${t$n 


CEIUNO 

VISIBILITY  (STATUTE  MILES)  j 

(f£ET| 

>  10 

>6 

>  5 

>4 

>  3 

>  2Vi 

>  2 

>  VA 

>  m 

>  { 

>  *5 

> 

>!4 

>5/16 

>  •/, 

1 

>  0 

NO  CEILING 

15.4 

59.1 

64.4 

66.1 

67.2 

67.2 

67.6 

67.8 

67.8 

68.0 

68.2 

68.2 

68.3 

68.4 

68.4 

68.4 

7C000 

16.6 

63.9 

69.6 

71.3 

72.6 

72.7 

73.1 

73.3 

73.3 

73.5 

73.8 

73.8 

73.9 

74.0 

74.0 

74*0 

> 

18000 

16.8 

64.2 

69T9 

71.6 

73.0 

73.1 

73.6 

73.7 

73.7 

73.9 

74.2 

74.2 

74.3 

74.4 

74.4 

74.4 

> 

16000 

16.8 

64.4 

70.1 

71.9 

73.2 

73.3 

73.8 

73.9 

73.9 

74.1 

74.4 

74.4 

74.5 

74.6 

74.6 

74.6 

> 

14000 

17. T 

65.2 

71.1 

72.8 

74.2 

74.2 

74.7 

74.9 

74.9 

75.1 

75.4 

75.4 

75.5 

75.5 

75.5 

75.6 

> 

12000 

17.4 

67.2 

73.5 

75.4 

76.8 

76.9 

77.4 

77.6 

77.6 

77.8 

78.0 

78.1 

78,2 

78.2 

78.2 

78.3 

> 

10000 

17.6 

69.5 

76.1 

78.0 

79.7 

79.7 

80.3 

80.5 

80.5 

80.7 

81.0 

81.0 

81.1 

81.2 

r  81.2 

81.2 

> 

9000 

17.7 

70.2 

76.8 

78.8 

80.4 

80.4 

81.0 

81.2 

81.2 

81.4 

31.7 

81.8 

81.9 

81.9 

81.9 

81.9 

> 

8000 

17.8 

71.7 

78.6 

80.5 

82.1 

82.2 

82.7 

83.0 

83.0 

83.2 

83.5 

83.5 

83.6 

83.6 

83.6 

83.7 

— 

7000 

17.8 

72.7 

79.8 

81.6 

83.4 

83.4 

84.0 

84.3 

84.3 

84.5 

84.9 

84.9 

85,0 

85.0 

85.0 

85.1 

> 

6000 

17.9 

73.2 

80.4 

82.4 

84.1 

84.1 

84.7 

85.0 

85.0 

85.2 

85.5 

85.6 

85.7 

85.7 

85.7 

85.7 

> 

5000 

18.1 

74.4 

81.7 

83.7 

85.5 

85.5 

86.1 

86.4 

86.4 

86.6 

37.0 

87.0 

87.1 

87.2 

87.2 

87.2 

> 

4500 

TaTT 

74. 7 

82.0 

84.0 

85.8 

85.8 

86.4 

86.7 

86.7 

87.0 

87.3 

87.4 

87.4 

87.5 

87.5 

87.5 

4000 

18.2 

75.5 

83.0 

85.1 

86.9 

86.9 

87.5 

87.8 

87.8 

88.1 

88.4 

88.5 

88.5 

88.6 

88.6 

88.6 

> 

3500 

18.2 

76.1 

83.8 

85.8 

87.6 

87.6 

88.2 

88.6 

88.6 

88.8 

89.2 

89.2 

89,3 

89.3 

89.3 

89.4 

£ 

3000 

18.3 

76.8 

84.6 

86.7 

88.5 

88.6 

89.1 

89.5 

89.5 

89.8 

90.2 

90.2 

90.3 

90.3 

90.3 

90.4 

> 

2500 

18.5 

77.9 

85.8 

88.0 

89.8 

89.9 

90.4 

90.8 

90.8 

91.1 

91.5 

91.5 

91.6 

91.6 

91.6 

91.7 

> 

2000 

19.0 

79.5 

37.9 

90.2 

92.2 

92.2 

92.9 

93.3 

93.3 

93.6 

93.9 

94.0 

94.0 

94.1 

94.1 

94.1 

> 

18C0 

19.0 

79.9 

88.3 

90.7 

92.6 

92.7 

93.3 

93.7 

93.7 

94.0 

94.4 

94.4 

94.5 

94.5 

94.5 

94.6 

> 

1500 

19.1 

00.7 

89.4 

91.8 

93.8 

93.9 

94.6 

95.0 

95.0 

95.3 

95.7 

95.7 

95.8 

95.8 

95.8 

95.9 

> 

1200 

19.2 

81.6 

90.4 

92.9 

94.9 

95.0 

95.7 

96.1 

96.1 

96.4 

96.3 

96.8 

96.9 

96.9 

96.9 

97.0 

1000 

19.2 

32.4 

91.3 

93.9 

96.0 

96.1 

96.8 

97.2 

97.2 

97.5 

97.9 

97.9 

98.0 

98.0 

98.0 

98.1 

> 

900 

19.2 

82.5 

91.5 

94.1 

96.2 

96.3 

97.0 

97.4 

97.4 

97.7 

98.1 

98.1 

98.2 

98.2 

98.2 

98,3 

800 

19.2 

82.8 

91.9 

94.5 

96.6 

96.6 

97.4 

97.9 

97.9 

96.1 

98.5 

98.5 

98.6 

98.7 

98.7 

98.7 

> 

700 

19.2 

83.1 

92.2 

94.9 

97.0 

97.0 

97.9 

98.3 

98.3 

98.5 

98.9 

98.9 

99.0 

99.1 

99.1 

99.1 

> 

600 

19.2 

83.2 

92.3 

94.9 

97.0 

97.1 

97.9 

98.3 

98.3 

98.6 

99.0 

99.0 

99.1 

99.1 

99.1 

99.2 

> 

500 

19.2 

83.2 

92.4 

95.0 

97.2 

97.3 

98.2 

98.6 

96.6 

98.9 

99.2 

99.3 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

> 

400 

19.2 

83.2 

92.3 

95.1 

97.3 

97.4 

98.3 

98.7 

98.7 

99.0 

99.4 

99.4 

99.5 

99.5 

99.5 

99.6 

> 

300 

19.2 

83.2 

92.5 

95.3 

97.5 

97.7 

98.5 

98.9 

98.9 

99.2 

99.6 

99.6 

99.7 

99.8 

99.8 

99.8 

> 

200 

19.2 

83 

92.5 

95.3 

97.6 

97.7 

98.6 

99.1 

99.1 

99.4 

99.7 

99.8 

99.8 

99.9 

99.9 

100.0 

> 

100 

19.2 

83.2 

92.5 

95.3 

97.6 

97.7 

98.6 

99.1 

99.1 

99.4 

99.7 

99.8 

99.8 

99.9 

99.9 

100.0 

> 

0 

19.2 

83.2 

92.5 

95.3 

97.6 

97.7 

98.6 

99.1 

99.1 

99.4 

99,7 

99.8 

99.8 

99.9 

99.9 

100.0 

TOT Al  NUMBER  OF  OBSERVATIONS. 
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MYRTLE  BEACH  AFB  SOUTH  CAROLINA 

STAT'ON  STA’iON  NAME 


43-47/49-72 


JUN 


PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE 
(FROM  HOURLY  OBSERVATIONS) 


0300-0500 

(1ST) 


CEIUNG 

VISIBILITY  (STATUTE  MILES) 

(FEET) 

>  10 

>6 

>  s 

>  4 

>  J 

>  2  '/t 

>  7 

>VA 

>  VA 

>  1 

>  »/« 

>  u 

>v* 

>5/16 

>  v. 

>  0 

NO  CEIUNG 

11.6 

47.5 

54.1 

58.3 

61.0 

61.2 

62.4 

63.3 

63.4 

64.1 

64.6 

64.6 

65.1 

65.3 

65.6 

65.8 

> 

20000 

12.3 

51.5 

58.7 

63.2 

66.3 

66.6 

67.9 

68.9 

69.1 

70.0 

70.4 

70.5 

71.1 

71.2 

71.6 

71.9 

> 

18000 

12.4 

51.9 

59.1 

63.71 

66.8 

67.0 

68.5 

69.4 

69.6 

70.5 

71.0 

71.0 

71.7 

71.8 

72.1 

72.4 

> 

16000 

12.4 

52.0 

59.2 

63.8 

66.8 

67.1 

68.5 

69.5 

69.7 

70.6 

71.0 

71.1 

71.7 

71.9 

72.2 

72.5 

> 

14000 

12.7 

52.7 

59.9 

64.5 

67.6 

67.9 

69.3 

70.2 

70.4 

71.3 

71.8 

71.8 

72.5 

72.6 

72.9 

73.2 

> 

12000 

12.9 

54.0 

62.3 

67.0 

70.1 

70.4 

71.8 

72.8 

72.9 

73.8 

74.4 

74.4 

75.1 

75.2 

75.5 

75.8 

> 

10000 

13.2 

57.2 

64.9 

69.7 

73.0 

73.3 

74.8 

75.8 

75.9 

76.8 

77.4 

77.4 

78.0 

78.2 

78.5 

78.9 

> 

9000 

13.5 

58.2 

65.9 

70.7 

74.0 

74.3 

75.8 

76.8 

77.0 

77.8 

78.4 

78.4 

79.1 

79.2 

79.6 

79.9 

2 

8000 

1376 

59.7 

67.5 

72.5 

75.8 

76.1 

77.6 

78.6 

78.8 

79.7 

80.2 

80.2 

80.9 

81.1 

81.4 

81.8 

> 

7000 

13.7 

61.0 

68.9 

74.0 

77.4 

77.7 

79.3 

80.3 

80.4 

81.3 

81.8 

81.9 

82.6 

82.7 

83.1 

2 

6000 

13.8 

61.7 

69.8 

74.9 

78.5 

78.8 

80.4 

81.4 

81.6 

02.5 

83.0 

83.0 

83.7 

83.9 

34.2 

84.6 

> 

5000 

14.2 

62.6 

70.8 

76.0 

79.6 

79.9 

01.5 

82.5 

82.7 

83.6 

84.1 

84.1 

84.8 

85.0 

85.4 

85.7 

> 

4500 

14.2 

62.9 

71.1 

76.3 

79.9 

80.3 

81.9 

82.9 

83.1 

84.0 

84.5 

84.6 

85.2 

85.4 

85.8 

86.1 

> 

4000 

14.4 

64.0 

72.3 

77.6 

81.2 

81.5 

83.1 

04.2 

84.4 

85.2 

85.8 

85.8 

86.5 

86.7 

87.0 

87.3 

> 

3500 

14.6 

64.6 

73.0 

78.3 

82.0 

82.3 

83.9 

85.0 

85.2 

86.0 

86. 6 

86.6 

87.3 

87.5 

37.8 

88.2 

2 

3000 

14.6 

65.4 

73.8 

79.2 

82.9 

83.3 

84.9 

86.0 

86.1 

87.0 

87.5 

87.6 

88.3 

88.4 

8B.8 

89.1 

> 

2500 

14.8 

66.2 

74.7 

80.2 

84.0 

84.4 

86.0 

87.1 

87,3 

88.2 

88.7 

88.8 

89.4 

89.6 

90.0 

90.3 

£ 

2000 

14.9 

67.1 

75.8 

81.4 

85.3 

85.7 

87.5 

88.5 

88.7 

89.6 

90.1 

90.2 

90.9 

91.0 

91.4 

91.7 

> 

1800 

15.0 

67.2 

76.0 

81.6 

85.5 

85.8 

87.6 

88.7 

88.8 

89.8 

90.3 

90.3 

91.0 

91.2 

91.5 

91.9 

> 

1500 

15.0 

68.2 

77.1 

82.7 

86.6 

07.1 

38.8 

90.0 

90.1 

91.1 

91.6 

91.7 

92.4 

92.5 

92.9 

93.2 

2 

1200 

15.2 

69.2 

78.1 

83.9 

87.8 

88.2 

90.1 

91.2 

91.4 

92.4 

92.9 

92.9 

93.6 

93.8 

94.1 

94.5 

> 

1000 

15.2 

69.7 

78.8 

84.6 

8B.6 

89.1 

91.0 

92.2 

92.3 

93.3 

93.8 

93.9 

94.5 

94.7 

95.1 

95.4 

> 

900 

15.2 

69.8 

79.0 

84.8 

88.8 

89.3 

91.2 

92.4 

92.5 

93.6 

94.1 

94.2 

94.9 

95.0 

95.4 

95.7 

> 

800 

15.2 

70.3 

79.5 

85.4 

89.4 

89.9 

92.0 

93.1 

93.3 

94.3 

94.9 

94.9 

95.6 

95.8 

96.2 

96.5 

> 

700 

15.2 

70.5 

79.8 

85.7 

89.9 

90.4 

92.4 

93.6 

93.8 

94.8 

95.4 

95.4 

96.1 

96.3 

96.6 

97.0 

600 

15.2 

70.6 

80.1 

86.0 

90.3 

90.8 

92.8 

94.0 

94.2 

95. 3 

95. B 

95.9 

96.6 

96.7 

97.1 

97.4 

> 

500 

15.2 

70.6 

80.2 

86.2 

90.6 

91.1 

93.2 

94.5 

94.7 

95.8 

96.4 

96.4 

97.1 

97.3 

97.7 

98.0 

> 

400 

15.2 

70.0 

80.5 

86.5 

91.0 

91.5 

93.6 

94.9 

95.1 

96.4 

97.0 

97.0 

97.7 

97.9 

98.2 

98.5 

> 

300 

15.2 

70.8 

80.5 

86.6 

91.2 

91.7 

93.9 

95.3 

95.6 

96.8 

97.5 

97.5 

98.2 

98.3 

98.8 

99.1 

> 

200 

15.2 

70.8 

80.5 

86.6 

91.2 

91.8 

93.9 

95.3 

95.7 

96.9 

97.5 

97.6 

98.4 

98.6 

99.1 

99.4 

2 

100 

15.2 

70.8 

80.5 

86.6 

91.2 

91.8 

93.9 

95.3 

95.7 

96.9 

97.5 

97.6 

98.5 

98.7 

99.3 

99.8 

> 

0 

15.2 

70.8 

80.5 

86.6 

91.2 

91.8 

93.9 

95.3 

95.7 

96.9 

97.5 

97.6 

98.6 

98.8 

99.4 

100.0 

TOTAl  NUMBER  Of  OBSERVATIONS. 
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MYRTLE  BEACH  AFB  SOUTH  CAROLINA 

_  STATION  NAME 


43-47,49-72 


JUiL 


PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE 
(FROM  HOURLY  OBSERVATIONS) 


0600-0800 

MOUtS'lST) 


CEILING 

VISIBILITY  (STATUTE  MILES) 

(FEET) 

>  10 

Q 

>5 

>  4 

>3 

>  2‘A 

B 

>  p/> 

2.  P/4 

>  1 

B 

>  V* 

B! 

5  5/16 

B! 

>  o 

NO  CEILING 

20.7 

48.4 

52.3 

55.1 

55.3 

56.0 

56.1 

56.2 

56.3 

56.3 

56.6 

56.6 

56.0 

57.2 

> 

23.1 

55.2 

59.6 

63.1 

63.3 

64.0 

64.2 

64.3 

64.5 

64.6 

64.6 

64.9 

64.9 

65.1 

65.5 

> 

ieooo 

23.3 

55.6 

60.0 

64.4 

me 

EEM 

64.9 

ran 

■2Q£i 

on 

65.6 

66.0 

> 

23.3 

56.0 

60.4 

64.8 

F1HI 

ran 

65.3 

Bn 

rat) 

Em 

66.0 

> 

UOOO 

23.7 

57.4 

gtM 

EM 

E3E 

EQK2 

Imt; 

66.7 

66.9 

67.0 

ESEE 

67.3 

ran 

> 

12000 

24.8 

60.5 

By 

Wsm 

EKs 

BSE 

70.2 

70.4 

70.5 

S7TT 

70.9 

EE 

E29E 

> 

ISSB 

KM 

63.6 

72.9 

BE 

EESI 

73.9 

74.1 

74.2 

Kff] 

KM 

74.6 

KM 

> 

9000 

64.1 

73.5 

Bwl 

BZm 

74.5 

74.7 

74.8 

SHE 

srn 

75.2 

75.4 

Em 

> 

8000 

26.8 

66.4 

71.7 

KHI 

EM 

eb 

ran 

77.1 

KM 

KrM 

KM 

78.0 

78.5 

> 

7000 

27.2 

SHE 

E3E 

Uffl 

BIB 

Bll 

E3ES 

78.4 

Bn 

KB 

css 

KIM 

KM 

EHB 

> 

6000 

27.5 

km 

km 

wrm 

KM 

km 

km 

79.5 

79.7 

km 

79.8 

80.2 

80.3 

80.4 

80.9 

> 

27.7 

IrZW-’ 

ESO 

KM 

BIB 

IMtl 

80.4 

80.6 

m 

80.7 

81.0 

81.1 

81.3 

81.7 

> 

4500 

27.7 

69.4 

fHtl 

KBS 

iESi 

lap 

80.3 

in 

80.6 

80.8 

81.0 

81.0 

EFM 

81.4 

81.6 

82.0 

> 

4000 

27.9 

EfB 

BIB 

E3E 

■HE 

ins 

81.4 

81.6 

81.7 

81.7 

Eli 

82.1 

82.3 

82.7 

> 

35{T 

26.1 

70.3 

X, 

EOS2 

81.5 

81.8 

81.8 

82.0 

mm 

EM 

EM 

SHE 

82.7 

fcEflll 

> 

3000 

28.6 

71.7 

77.5 

ran 

taE 

83.1 

83.4 

83.4 

83.6 

I>Hr 

i3E 

EM 

tm 

84.3 

84.8 

> 

2500 

km 

78.4 

81.1 

82.9 

83.3 

EM 

EMl 

ETC 

rac 

04.7 

ESS 

85.2 

85.3 

85.8 

> 

2000 

iar 

Em 

80.0 

82.8 

84.8 

85.1 

wJm 

etto 

BSE 

86.6 

ERI 

87.1 

87.2 

87.7 

> 

74.5 

80.4 

83.1 

85.3 

85.6 

86.5 

86.6 

86.8 

Pm«] 

ill 

EFH1 

mm 

87.6 

87.7 

88.2 

> 

1500 

75.8 

81.8 

84.6 

86.7 

87.1 

88.0 

88.2 

88.3 

■SfjP 

1 m 

ms 

raw 

89.1 

89.2 

89.7 

> 

1200 

Hjffi 

mem 

86.1 

88.3 

89.6 

89,9 

89.9 

90.2 

90.3 

EM 

EM 

|I|Hu 

90.9 

91.3 

> 

ESS 

iM 

87.6 

E  SK 

91.3 

91.6 

91.7 

91.9 

92.1 

EmS 

E Bffl 

man 

92.6 

93.1 

> 

900 

30.6 

78.5 

87.9 

90.3 

90.7 

91.7 

SHE 

92.1 

92.3 

92.4 

|/ftj 

92.8 

EM 

93.0 

93.5 

> 

800 

79.2 

EaE 

88.9 

91.3 

91.7 

92.7 

Bn 

93.3 

93.6 

93.7 

eh 

94.0 

EH! 

94.3 

94.7 

> 

KB 

30.8 

79.6 

■TJXJ 

92.2 

92.6 

93.8 

94.3 

EM 

EM 

94.7 

94.7 

mtna 

E2E 

95.3 

95.7 

> 

600 

30.8 

79.8 

Bit 3 

K23C 

92.8 

93.3 

94.5 

95.1 

uffi 

E BE 

95.6 

95.6 

E5E 

96.2 

> 

500 

loY9 

80.0 

mm 

ek 

93.9 

95.2 

95.9 

SHY- 

EBE 

97.2 

EM 

> 

400 

30.9 

80.2 

87.4 

93.8 

94.3 

95.6 

96.4 

ER 

Bn 

HWl 

97.9 

> 

300 

30.9 

80.4 

87.6 

w 

E2E 

KQE 

QR 

E£M 

KIB 

km 

97.9 

|m] 

UjlP 

STIR 

99.1 

£ 

200 

30.9 

80.4 

87.7 

EHj 

E0B 

EtC 

1HE 

WitttA 

Em 

ILHJ 

Em 

98.4 

fTwl 

E!lti 

Em 

99.7 

E 

30.9 

80.4 

87.7 

EM 

E HE 

SHE 

SHE 

KIP 

97.5 

98.1 

SHE 

98.4 

98.9 

99.0 

99.4 

99.9 

■ 

El 

80.4 

87.7 

91.1 

94.3 

94.9 

96.5 

97.4 

97.5 

98.1 

98.  4 

98.4 

98.9 

99.1 

99.4 

HEBE 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS. 
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JIAT'ON 


MYRTLE  BEACH  AFB  SOUTH  CAROLINA  43-47,49-7 


STATION  NAM! 


PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  0<w"*fp-°- 

(FROM  HOURLY  OBSERVATIONS)  _ 

.  VlStSILlTV  (STATUTE  Mll*S) 

- j - - 1 - - ( - -  |  I 

£10  >6  >5  £4  >3  |  £  ?’A  £2  >  1 '/»  I  £  1  'A  >1  £  V*  >  Y,  > '/,  >5/16  > ’/.  I  >0 


NO  CEILING 

32.7 

55.9 

57.0 

57.3 

57.5 

57.6 

57.6 

57.6 

57.6 

57.6 

57.6 

57.6 

57.6  57.6 

57.6 

57.6 

> 

20000 

37.4 

65.2 

66.4 

66.7 

66.9 

67.0 

67.0 

67.0 

67.0 

67.0 

67.0 

67.0 

67.0 

67.0 

67.0 

67.0 

> 

18000 

37.6 

65.6 

66.9 

67.1 

67.3 

67.4 

67.4 

67.4 

67.4 

67.4 

67.4 

67.4 

67.4 

67.4 

67.4 

67.4 

> 

16000 

37.7 

65.9 

67.1 

67.4 

67.6 

67.7 

67.7 

67.7 

67.7 

67.7 

67.7 

67.7 

67.7 

67.7 

67.7 

67.7 

> 

uooo 

38.4 

67.4 

68.7 

69.0 

69.2 

69.3 

69.3 

69711 

69.3 

69.3 

69.3 

69.3 

69.3 

69.3 

69.3 

69.3 

> 

12000 

39.9 

70.6 

71.9 

72.3 

72.4 

72.6 

72.6 

72.6 

72.6 

72.6 

72.6 

72.6 

72.6 

72.6 

72.6 

72.6 

> 

10000 

40.7 

73.1 

74.5 

74.8 

75.0 

75.1 

75.1 

75.1 

75.1 

75.1 

75.1 

75.1 

75.1 

75.1 

75.1 

75.1 

> 

9000 

40.9 

73.9 

75.3 

75.6 

75.8 

75.9 

75.9 

75.9 

75.9 

75.9 

75.9 

75.9 

75.9 

75.9 

75.9 

75.9 

> 

8000 

41.7 

75.2 

76.7!  77.1 

77.3 

77.5 

77.5 

77.5 

77.5 

77.5 

77.5 

77.5 

77.5 

77.5 

77.5 

77.5 

> 

7000 

42.1 

76.3 

77.9 

78.2 

78.4 

78.6 

78.6 

78.6 

78.6 

78.6 

78.6 

78.6 

78.6 

78.6 

78.6 

78.6 

> 

6000 

42.3 

76.8 

78.4 

78.8 

79.0 

79.2 

79.2 

79.2 

79.2 

79.2 

79.2 

79.2 

79.2 

79.2 

79.2 

79.2 

> 

5000 

42.4!  77.41 

79.1 

79.4 

79.7 

79.8 

79.8 

79.8 

79.8 

79.8 

79.8 

79.8 

79.8 

79.8 

79.8 

79.8 

£ 

4500 

42.7 

77.7 

79.4 

79.8 

80.0 

80.2 

B0«  2 

80.2 

80.2 

80.2 

80.2 

80.2 

80.2 

80.2 

RO.2 

80.2 

> 

4000 

43.0 

78.5 

80.2 

80.6 

80.9 

81.0 

81.0 

81.0 

81.0 

61.0 

81.0 

81.0 

81.0 

81.0 

81.0 

81.0 

> 

3500 

43.6 

79.3 

81.1 

81.6 

81.8 

82.0 

82.0 

82.0 

82.0 

82.1 

82.1 

82.1 

32.1 

82.1 

82.1 

32.1 

> 

3000 

44.7 

81.0 

83.0 

83.5 

83.8 

84.0 

84.0 

84.0 

84.0 

84.1 

84.1 

84.1 

04.1 

84.1 

84.1 

84.1 

> 

2500 

45.5 

83.0 

84.9 

85.5 

85.7 

86,0 

86.0 

86.0 

86.0 

86.1 

86.1 

86.1 

86.1 

86.1 

86.1 

86.1 

£ 

2000 

46.6 

85.7 

87.7 

88.4 

88.6 

88.9 

89.0 

89.0 

89.0 

89.0 

89.0 

89.0 

89.0 

e9.o 

89.0 

89.0 

> 

1800 

47.1 

86.7 

88.8 

89.4 

09.6 

89.9 

90.0 

90.0 

90.0 

90.1 

90.1 

90.1 

90.1 

90.1 

90.1 

90.1 

> 

1500 

47.9 

88. G 

90.9 

91.6 

91.8 

92.1 

92.2 

92.2 

92.2 

92.3 

92.3 

92.3 

92.3 

92.3 

92.3 

92.3 

> 

1200 

48.3 

90.9 

93.2 

93.9 

94.2 

94.4 

94.6 

94.6 

94.6 

94.7 

94.7 

94.7 

94.7 

94.7 

94.7 

94.7 

> 

1000 

48.7 

92.2 

94.6 

95.3 

95.8 

96.1 

96.3 

96.3 

96.3 

96.5 

96.5 

96.5 

96.5 

96.5 

96.5 

96.5 

> 

900 

48.7 

92.4 

94.6 

95.5 

96.0 

96.3 

96.6 

96.6 

96.6 

96.8 

96.8 

96.8 

96.8 

96.8 

96.8 

96.8 

£ 

800 

48.8 

92.9 

95.5 

96.2 

96.9 

97.2 

97.6 

97.6 

97.6 

97.8 

97.8 

97.8 

97.9 

97.9 

97.9 

97.9 

_ > 

700 

48.9 

93.3 

96.0 

96.8 

97.6 

97.9 

98721 

98.4 

98.4 

98.6 

96.6 

98.6 

9S.7 

98.7 

98.7 

98.7 

> 

600 

40.9 

93.5 

96.3 

97.0 

97.9 

98.2 

98.6 

98.8 

98.8 

99.0 

99.0 

99.0 

99.1 

99.1 

99.1 

99.1 

> 

500 

48.9 

93.7 

96.4 

97.3 

98.3 

96.7 

99.1 

99.3 

99.3 

99.5 

99.5 

99.5 

99. C 

99.6 

99.6 

99.6 

> 

400 

43.9 

93.7 

96.4 

97.4 

98.4 

98.8 

99.2 

99.4 

99.4 

99.6 

99.6 

99.6 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

> 

300 

48.9 

93.7 

96.5 

97.5 

98.5 

98.9 

99.3 

99.5 

99.5 

99.8 

99.8 

99. 8 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

> 

200 

48.9 

93.7 

96.5 

97.5 

98.5 

98.9 

99.3 

99.5 

99.5 

99.8 

99.8 

99.8 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

> 

100 

48.9 

93.7 

96.5 

97.5 

98.5 

98.9 

99.3 

99.5 

99.5 

99. R 

99.6 

99.0 

99.9 

LOO. 0100.0 

100. 0 

> 

0 

48.9 

93.7 

96.5 

97.5 

98.5 

98.9 

99.3 

99.5 

99.5 

99.8 

99.8 

99.8 

99.9 

LOO.OLOO.O 

LOO.O 

USAF  ETAC 


TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS. 


0-14-5  (OLA)  MIVIOVS  CO»t:OnS  O*  this  TO*M  a>£  C*SOt!Tf 


xf. 

i  rt- 

‘I  f 


A 


*K  '  % 

kH' 


^  •' 

s&  _ 


£il 


S' 


-- 

* 

I 


G 


5 

!( 

I 

ir 

t 

K 

c 

( 

c 

0 

c 

r 


DATA  PROCESSING  BRANCH 
USAF  ETAC 

AIR  WEATHER  SERVJCE/MAC 


CEILING  VERSUS  VISIBILITY 


13717 


_  MYRTLE  BEACH  AFB  SOUTH  CAROLINA 

staton  _  _  '  '"'  station  navc 


43-47>49-72 


-JM. 


PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE 
(FROM  HOURLY  OBSERVATIONS) 


_UQQrlMO 

MOUISfl  S  f  ( 


CEILING 

VISIBILITY  (STATUTE  Mll£S| 

(FEET) 

>  10  1 

D 

>  5 

D 

B 

>2'/j 

B 

>V/> 

>  \v* 

_ 

>  1 

B 

B 

>  'A 

>5/16 

>  V* 

B! 

NO  CEILING 

mm 

54.5 

urn 

56.5 

56.5 

E3E 

56.5 

56.6 

56.6 

56.6 

56.6 

> 

20000 

mm 

66.5 

I53r 

KiCTTii 

69.0 

69.0 

Etc 

69.0 

fTm 

1HE 

69.0 

69.0 

69.0 

69.0 

> 

18000 

39.9 

67.1 

ram 

69.5 

69.7 

69.7 

69.7 

69.7 

69.7 

69.7 

69.7 

Em 

ehe 

> 

W*YK] 

I1HJ 

69.9 

70.1 

70.1 

fc£ZU 

70.1 

70.1 

70.1 

70.1 

Bwl 

Ifll 

Em 

End 

BID 

■H 

40.6 

68.7 

70.4 

Em 

Em 

71.4 

71.4 

mm 

71.4 

71.4 

Em 

HR 

71.4 

71.4 

71.4 

Ib 

Em 

ESC 

SHE 

RH»] 

74.0 

74.0 

Elm 

74.0 

74.0 

■HE 

Us* 

74.0 

74.0 

74.0 

WB 

KEB3 

tHB 

Em 

SHE 

KQE 

mnm 

Em 

76.4 

Em 

UR) 

s he 

Em 

76.5 

76.5 

>- 

9000 

42.7 

73.7 

EE 

EK3 

76.7 

mm. 

mBm 

76.7 

76.7 

Eos 

Iflk 

>5B 

feZ-HQ 

m 

Em 

iHB 

Em 

78.9 

SHE 

PrljRi 

BrZMa 

wrm 

Em 

s/m 

fcijAJ 

]k£jKj 

1 

BSE 

Etm 

EBffi 

79.8 

EUE 

79.8 

79.8 

■HE 

inf 

■Tiff 

■Min 

pud 

m 

44.7 

77.5 

79.6 

80.6 

80.9 

80.9 

80.9 

80.9 

80.9 

80.9 

80.9 

80.9 

im 

EQQ 

> 

5000 

45.0 

76.1 

80.2 

81.3 

81.6 

81.6 

8l.6 

81.6 

01.0 

81.6 

81.6 

81.6 

Rif 

EHE 

BaB 

> 

4500 

45.2 

Em 

81.7 

Em 

82,0 

82.0 

82.0 

82.0 

82.0 

82.0 

CHE 

||M|] 

82.0 

82.0 

> 

4000 

45.7 

EE  1 

IlH] 

CHE 

83.3 

83.3 

83.3 

83.3 

83.3 

EJE 

83.3 

83.3 

laf 

83.4 

83.4 

> 

3500 

46.6 

■am 

83.3 

84.5 

Em 

B4.8 

E HE 

84.8 

84.8 

Em 

E as 

Em 

Em 

84.8 

Em 

> 

3000 

48.7 

84.0 

86.4 

87.8 

irffl 

88.2 

11m 

88.3 

88.3 

lil® 

its 

1 

jam 

88.3 

mm 

£ 

2500 

49.8 

ffHfi 

EQg 

90.4 

90.8 

Eift 

QRj 

lift 

91.0 

iTf.o 

Em 

91.0 

BW 

Em 

PUT 

91.1 

> 

9000 

50.6 

mm 

BBS 

92.8 

93.3 

KtR] 

i HE 

EaE 

93.4 

93.6 

93.6 

93.6 

EsM*. 

Eft 

93.6 

> 

1800 

50.7 

89.0 

Em 

93.3 

93.8 

93.9 

QSj 

93.9 

94.0 

Em 

94.1 

94.1 

Em 

94.1 

94.1 

94.1 

> 

1500 

51.3 

■a»m 

UK 

95.0 

95.5 

95.6 

E™ 

95.6 

95.7 

ran 

95.8 

95.8 

Eft 

95.9 

95.9 

95.9 

> 

1200 

51.5 

Em 

96.3 

96.8 

96.8 

96.8 

96.9 

lift 

97.2 

Em 

Uff 

97.2 

97.2 

Em 

> 

51.5 

91.9 

94.9 

96.7 

97.3 

97.3 

97.4 

97.5 

BIB 

EAi 

97.7 

EAi 

Em 

97.8 

97.8 

lift 

> 

900 

51.5 

92.1 

95.1 

96.9 

97.5 

Em 

97.6 

97.7 

97.8 

97.9 

98.0 

98.0 

98.0 

98.0 

98.0 

98.0 

800 

51.5 

92.3 

95.5 

97.3 

98.1 

EjB 

98.3 

98.4 

98.5 

98.7 

96.7 

98.7 

98.7 

98.7 

98.7 

98.7 

> 

700 

EBB 

92.4 

95.7 

Em 

98.3 

98.4 

98.7 

98.7 

98.8 

Em 

ESP 

99.1 

CEEQ 

99.1 

Em 

99.1 

£ 

600 

Em 

92.5 

95.7 

Bffi 

98.5 

98.5 

98.8 

98.9 

99.0 

nm 

lift 

99.2 

EftJ 

was 

bHB 

99.3 

m 

BIB 

Em 

95.8 

98.6 

98.7 

99.0 

Em 

Em 

Em 

99.4 

99.4 

'Em 

Em 

Em 

m 

MH'1 

EaE 

95.9 

97.7 

98.7 

98.7 

99.1 

El 

EK 

99.6 

99.6 

EJE 

mnu 

mm 

m 

IB 

51.6 

man 

98.8 

98,9 

99.3 

99.4 

99.5 

99.8 

99.9 

99.9 

100.0 

IIMtHR 

100.0 

100.0 

> 

200 

51.6 

92.7 

98.8 

98.9 

99.3 

99.4 

99.5 

99.8 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

> 

100 

51.6 

92.7 

97.9 

98.8 

ms 

'EM 

99.4 

99.5 

Em 

99.9 

EEJjD 

100.0 

loo.o 

100.0 

100.0 

H 

0 

51.6 

ylrWri 

97.9 

98.8 

WSL 

E5E 

99.4 

99.5 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS. 
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PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE 
(FROM  HOURLY  OBSERVATIONS) 


1500-1700 

MOW  «  S  I J 


CEIUNG 

{FEET) 

VISIBILITY  (STATUTE  MILES) 

2  10 

26 

>5 

24 

23 

2  VA 

22 

>VA 

>  )»/. 

2  1 

2  V. 

>  It 

2  fc 

>5/16 

2  */« 

2  0 

NO  CEILING 

>  20000 

32.2 

39.7 

52.6 

66.4 

53.6 

67.7 

53.8 

68.1 

54.2 

68.5 

54.2 

68.5 

54.4 

68.6 

54.4 

68.7 

54.4 

68.7 

54.4 

68.7 

54.4 

68.7 

54.4 

68.7 

54.4 

68.7 

54.4 

68.7 

54.4 

68.7 

54.4 

68.7 

>  18000 

2  16000 

39.9 

39.9 

67.2 

67.7 

68.5 

69.2 

68.9 

69.6 

69.4 

70.0 

69.4 

70.0 

69.5 

70.1 

69.6 

70.2 

69.6 

70.2 

69.6 

70.2 

69.6 

70.2 

69.6 

70.2 

69.6 

70.2 

69.6 

70.2 

69.6 

70.2 

69.6 

70.2 

2  14000 

2  12000 

40.9 

42.0 

70.0 

72.2 

71.6 

74.0 

72.0 

74.5 

72.5 

75.0 

72.5 

75.1 

72.6 

75.2 

72.7 

75.3 

72.7 

75.3 

72.7 

75.3 

72.7 

75.3 

72.7 

75.3 

72.7 

75.3 

72.7 

75.3 

72.7 

75.3 

72.7 

75.3 

2  I0C00 
>  9000 

42.9 

43.0 

74.5 

74.9 

76.3 

76.7 

76.9 

77.4 

77.4 

77.9 

77.5 

77.9 

77.6 

78.0 

77.7 

78.1 

77.7 

78.1 

77.7 

78.1 

77.7 

78.1 

77.7 

78.1 

77.7 

78.1 

77.7 

78.1 

77.7 

78.1 

77.7 

78.1 

2  8000 
>  7000 

43.7 

44.1 

76.5 

77.7 

78.7 

79.9 

79.4 

80.7 

80.0 

81.3 

80.0 

81.3 

00.1 

81.4 

80.2 

31.5 

80.2 

81.5 

80.2 

31.5 

80.2 

81.5 

80.2 

81.5 

80.2 

81.5 

80.2 

81.5 

00.2 

81.5 

80.2 

81.5 

>  6000 
>  5000 

44.4 

44.9 

78.4 

79.7 

80.7 

82.0 

81.6 

82.9 

82.1 

83.5 

82.2 

83.5 

82.3 

83.7 

82.4 

83.7 

82.4 

83.7 

82.4 

83.7 

82.4 

83.7 

82.4 

83.7 

82.4 

83.7 

82.4 

83.7 

82.4 

83.7 

82.4 

83.7 

>  4500 

>  4000 

45.1 

45.8 

30.4 

81.3 

82.8 

84.4 

83.7 

85.5 

84.3 

86.1 

84.3 

86.1 

84.4 

86.3 

84.5 

86.3 

84.5 

86.3 

84.5 

86.3 

84.5 

06.3 

84.5 

86.3 

84.5 

86.3 

84.5 

86.3 

84.5 

86.3 

84.5 

86.3 

>  3500 

2  3000 

46.6 

47.5 

83.1 

84.6 

85.7 

87.4 

86.8 

38.5 

87.4 

89.3 

87.5 

89.4 

87.6 

89.6 

87.7 

89.7 

87.7 

89.7 

87.7 

89.7 

87.7 

89.7 

87.7 

89.7 

87.7 

89.7 

37.7 

89.7 

87.7 

89.7 

87.7 

89.7 

>  2500 

2  2000 

40.4 

40.9 

86.8 

88.4 

89.6 

91.5 

90.9 

92.9 

91.7 

93.9 

91.8 

94.0 

92.0 

94.2 

92.1 

94.3 

92.1 

94.3 

92.2 

94.4 

92.2 

94.4 

92.? 

94.4 

92.2 

94.4 

92.2 

94.4 

92.2 

94.4 

92.2 

94.4 

>  ieoo 

2  1500 

49.0 

49.5 

88.7 

90.0 

91.9 

93.3 

93.3 

94.8 

94.3 

95.8 

94.4 

96.0 

94.6 

96.2 

94.8 

96.3 

94.8 

96.3 

94.8 

96.4 

94.8 

96.4 

94.8 

96.4 

94.8 

96.4 

94.8 

96.4 

94.8 

96.4 

94.8 

96.4 

>  1200 
>  1000 

49.7 

49.9 

90.3 

91.1 

94.3 

94.6 

95.8 

96.2 

96.9 

97.3 

97.0 

97.5 

97.3 

97.8 

97.4 

97.9 

97.4 

97.9 

97.5 

98.0 

97.5 

98.0 

97.5 

98.0 

97.6 

98.0 

97.6 

98.0 

97.6 

98.0 

97.6 

98.0 

2  900 

2  800 

49.9 

50.0 

91.2 

91.3 

94.7 

95.0 

96.3 

96.6 

97.4 

98.0 

97.6 

98.1 

97.9 

98.5 

98.0 

98.6 

98.0 

98.6 

98.1 

98.7 

98.1 

98.7 

98.1 

98.7 

98.1 

98.8 

98.1 

98.8 

98.1 

98.8 

90.1 

98.8 

2  700 

2  600 

50.0 

50.0 

91.5 

91.5 

95.2 

95.3 

96.9 

96.9 

98.2 

98.3 

90.4 

98.5 

98.8 

98.9 

98.9 

99.1 

98.9 

99.1 

99.1 

99.3 

99.1 

99.3 

99.1 

99.3 

99.1 

99.3 

99.1 

99.3 

99.1 

99.3 

99.1 

99.3 

2  500 

2  400 

50.0 

50.0 

91.7 

91.8 

95.5 

95.7 

97.2 

97.4 

98.7 

98.9 

98.9 

99.0 

99.3 

99.5 

99.5 

99.7 

99.5 

99.7 

99.7 

99.9 

99.7 

99.9 

99.7 

99.9 

99.7 

99.9 

99.7 

99.9 

99.8 

100.0 

99.8 

100.0 

2  300 

>  200 

50.0 

50.0 

91.8 

91.8 

95.7 

95.7 

97.4 

97.4 

98.9 

98.9 

99.0 

99.0 

99.5 

99.5 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100. 0 
100. 0 

2  100 
>  o 

50.0 

50.0 

91.8 

91.8 

95.7 

95.7 

97.4 

97.4 

98.9 

98.9 

99.0 

99.0 

99.5 

99.5 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS 
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PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE 
(FROM  HOURLY  OBSERVATIONS) 


2100-2300 

MOU»S<i5'i 


CEILING 

(FEET) 

VISIBILITY  (STATUTE  MILES) 

>  10 

>  6 

>  5 

>  4 

>  3 

> 

>2 

>Vh 

Z  1% 

>  1 

> 

>  V, 

>  '/* 

>5/16 

>  v* 

>  o 

NO  CEILING 

21.4 

60.8 

62.9 

63.8 

64.2 

64.2 

64.4 

64.7 

64.7 

64.8 

64.8 

64.8 

64.0 

64.8 

64.8 

64.8 

> 

20C00 

23.8 

68.7 

71.3 

72.5 

73.1 

73.1 

73.3 

73.6 

73.6 

73.7 

73.7 

73.7 

73.7 

73.7 

73.7 

73.7 

> 

18000 

23.9 

68.9 

71.6 

72.7 

73.3 

73.3 

73.6 

73.8 

73.8 

74.0 

74.0 

74.0 

74.0 

74.0 

74.0 

74.0 

> 

16000 

23.9 

69.2 

71.8 

73.0 

73.6 

73.6 

73.3 

74,1 

74.1 

74.2 

74.2 

74.2 

74.2 

74.2 

74.2 

74.2 

> 

14000 

24.4 

70.8 

73.5 

74.7 

75.3 

75.3 

75.5 

75.8 

75.8 

75.9 

75.9 

75.9 

75.9 

75.9 

75.9 

75.9 

> 

12000 

25.0 

73.0 

75.8 

77.0 

77.6 

77.6 

77.8 

78.1 

78.1 

78.3 

78.3 

78.3 

78.3 

78.3 

78.3 

78.3 

"> 

10000 

25.6 

76.2 

79.4 

80.6 

81.4 

31.4 

81.7 

82.0 

82.0 

82.1 

82.1 

82.1 

82.1 

82.1 

82.1 

82.1 

2 

9000 

25.7 

76.6 

80.1 

81.4 

82.2 

82.2 

82.5 

82.7 

82.7 

82.9 

82.9 

82.9 

82.9 

32.9 

82.9 

82.9 

Z 

8000 

26.0 

78.6 

82.1 

83.4 

34.2 

84.2 

84.6 

~84 . 8 

84.8 

85.0 

85.0 

85.0 

85.0 

85.0 

85.0 

85.0 

> 

7000 

26.1 

79.6 

83.2 

84.6 

85.4 

85.4 

85.7 

86.0 

86.0 

86.1 

86.1 

86.1 

86.1 

86.1 

86.1 

86.1 

2 

6000 

26.2 

80.4 

84.0 

85.4 

36.2 

86.2 

86.5 

86. 8 

86.8 

87.0 

37.0 

87.0 

87.0 

87.0 

87.0 

87.0 

> 

5000 

26.6 

81.8 

85.4 

87,0 

87.8 

87.8 

88.1 

88.4 

88.4 

88.5 

88.5 

88.5 

88.5 

88.5 

88.5 

88.5 

> 

4500 

26.7 

82.3 

86.0 

87.6 

88.4 

88.4 

58.7 

89.0 

89.0 

89.2 

89.2 

89.2 

89.2 

89.2 

89.2 

89.2 

> 

4000 

26.7 

83.2 

87.0 

88.7 

89.6 

89.6 

89.9 

90.2 

90.2 

90.4 

90.4 

90.4 

90.4 

90.4 

90.4 

90.4 

> 

3500 

26.8 

83.6 

87.6 

89.3 

90.2 

90.2 

90.6 

90.9 

90.9 

91.0 

91.0 

91.0 

91.0 

91.0 

91.0 

91.0 

> 

3000 

26.9 

84.1 

88.3 

90.0 

91.0 

91.0 

91.3 

91.7 

91.7 

91.8 

91.  U 

91.8 

91.8 

91.8 

91.8 

91.8 

Z 

2500 

26.9 

85.1 

89.5 

91.2 

92.3 

92.3 

92.7 

93.0 

93.0 

93.2 

93.2 

93.2 

93.2 

93.2 

93.2 

93.2 

> 

2000 

27.1 

86.5 

91.2 

93.0 

94.3 

94.3 

94.7 

95.0 

95.0 

95.1 

95.1 

95.1 

95.1 

95.1 

95.1 

95.1 

z 

1800 

27.3 

87,0 

91.7 

93.6 

94.8 

94.8 

95.2 

95.5 

95.5 

95.7 

95.7 

95.7 

95.7 

95.7 

95.7 

95.7 

V 

1500 

27.4 

87.3 

92.6 

94.4 

96.0 

96.0 

96.5 

96.8 

96.8 

97.0 

97.0 

97.0 

97.0 

97.0 

97.0 

97.0 

z 

1200 

27.5 

88.5 

93.5 

95.5 

97.1 

97.2 

97.6 

97.9 

97.9 

98.1 

98.1 

98.1 

98.1 

98.1 

98.1 

98.1 

z 

1000 

27.5 

89.0 

94.0 

96.1 

97.8 

97.8 

98.3 

98.6 

98.6 

98.8 

96.8 

98.8 

98.8 

98.8 

98.8 

98.8 

> 

900 

27.5 

89.1 

94.1 

96.2 

97.9 

97.9 

98.4 

98.7 

98.7 

98.9 

96.9 

98.9 

98.9 

98.9 

98.9 

98.9 

=: 

800 

27.5 

89.2 

94.3 

96.5 

98.1 

98.2 

98.7 

99.0 

99.0 

99.2 

99.2 

99.2 

99.2 

99.2 

99.2 

99.2 

z 

700 

27.5 

89.5 

94.6 

96.8 

98.4 

98.5 

98.9 

99.3 

99.3 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

600 

27.5 

89.5 

94.6 

96.8 

98.5 

98.5 

99.0 

99.3 

99.3 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

99,5 

> 

500 

27.5 

89.5 

94.6 

96.9 

98.6 

98.6 

99.1 

99.4 

99.4 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

> 

40 0 

27.5 

89.7 

94.8 

97.0 

98.7 

98.8 

99.2 

99.6 

99.6 

99.8 

99.8 

99. e 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

300 

27.5 

"89.8 

94.9 

97.2 

98.9 

98.9 

99.4 

99.7 

99.7 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

> 

200 

27.5 

89.8 

94.9 

97.2 

98.9 

98.9 

99.4 

99.8 

99.8100.0 

100.0 

100. 0 

100,0 

100.0 

100. 0 

100.0 

100 

27.5 

89.8 

94.9 

“97.2 

9  0. 9 

98,9 

99.4 

99.0 

99.8100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

> 

0 

27.5 

89.8 

94.9 

97.2|  98.9 

98.9 

99.4 

99.8 

99.8100.0 

100.0 

100. 0 

100. 0 

100.0 

100. 0 

100.0 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS. 
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DATA  PROCESSING  BRANCH 
USAF  ETAC 

AIR  WEATHER  SERVICE/MAC 


CEILING  VERSUS  VISIBILITY 


13717 


MYRTLE  BEACH  AFB  SOUTH  CAROLINA 


43-47/49-72 


NO  CfllING 
>  20000 


PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE 
(FROM  HOURLY  OBSERVATIONS) 

VISIBILITY  (STATUTE  MILES) 


0900-1100 


I'A  i  IV.  >1  >  V.  >V,  a  >/,  >  5/16  >  V,  >0 


.2  52.2  52 
.7  62.71  62 
.2  63.2  63 
.9  63.9  63 
.5  66.5  66 
.9  70.9,  70 
.2  75.2  75 
■.91  75.9  75 
.8  77.8  77 
.9  78. 9i  78 
.8  79.8  79 
.4  80.41  80 
.7  80.7  80 
.7  81.7  81 
.4  82.4  82 
.7  84.7  84 
.5  86.5  86 
.8  89.8  99 
.4  90.4  90 
.11  93.1  93 
7f  95.7'  95 
.3  97.3  97 
.0  98.0  98 
.3  98,4  98 
.7  98.8  98 
•1  99.2  99 
.6  99.7  99 
.9100,0100 
.9100.0100 
.  9 100. 0|l00 
.9100.0100 
.9100.0100 


.2  52 
il  62 
.2  63 
«9i  63 
.5  66 
.9  70 
.2  75 
.9  75 
.8'  77 
.9  78 
.8  79 
.4  80 
.7  80 
.7  81 
.4  02 
.7  84 
.5  86 
.8  89 
.4  90 
.1  93 
.7  95 
.3  97 
.0  98 
.4)  98 
.8  98 
.2  99 
.7  99 
.0100 
.0100 
.0100 
.0100 
.0100 


.2  52.2 
.7)  62.7 
.2  63.2 
.9.  63.9 
.5  66.5 
.9  70.9 
.2  75.2 
.91  75.9 
.8  77.8 
.9,  78.9 
.8  79.8 
.41  80.4 
.7  80.7 

♦  7  81.7 
.4  82.4 
.7  84.7 

♦  5j  86.5, 
.8  89.8 
.4  90.4 

♦  1  93.l] 
.7  95.7, 

♦  3  97.3! 
.0  98. 0; 
.4  98.4 
.8  98.8| 
.2  99.2 
.7  99.7, 

♦  0100. Ol 
.OIOO.O; 
♦0100.0 
.0100.0 
.0100.0 


TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS. 
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DATA  PROCESSING  BRANon 
USAF  ETAC 

AIR  WEATHER  SERVICE/.MAC 


CEILING  VERSUS  VISIBILITY 


13717 

V*'  C'. 


MYRTLE  BEACH  AFB  SOUTH  CAROLINA 

VATONf.AVl 


43-47.»  49-72 


PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE 
(FROM  HOURLY  OBSERVATIONS) 


1200-1400  I 

KX*S*iST|  V, 


VISIBILITY  (STAIUT6  MIlES) 


CErUNG 

IFEETJ 

>30  >61 

NO  CEIUNG 

29.0  50.3 

>  20000 

35.9  62.2 

2  18000 

36.1  62.3 

>  >4000 

36.6  63.4) 

2  14000 

38.0  65.9 

2  12000 

40.4  69.9) 

>  '0000 

42.1  74.61 

2  9000 

42.4  74.8) 

>  8000 

43.2  76.2 

>  7000 

43.5  77.0] 

>  6000 

43.7  77.6 

>  5000 

44.1  78.2 

2  <500 

44.3  78.5 

2  <000 

45.4  80.31 

2  3500 

46.4  81.8) 

>  3000 

48.2  84.4 

2  7500 

49.5  87.0 

2  2000 

51.0  90.1 

2  ieoo 

51.2  90.6 

>  1500 

51.5  91.9] 

>  1200 

51.7  92. 7i 

>  tooo 

52.1  93.3! 

2  900 

52.1  93. 7j 

2  800 

52.1  93.8 

2  700 

52.1  93.8 

>  600 

52.1  93.8! 

2  500 

52.1  93.8 

>  <00 

52.1  93.01 

2  300 

52.1  93.?] 

2  200 

52.1  93.8 

2  100 

52.1  93.8 

>  0 

>3  J  >Vsz  >7 


—  I  j 

>  I'A  >  I'/.  | 
I 


>  ti  2  Vi  I  >«  2  5/14  2%  2  0 


51.  Oj  51.0 
63.21  63.2 

63.4)  63.4 
64.41  64.4  _ 

67.3  67.3 

71.4  71.4 
75.9  75.9 

76.6  76.7 

78.1  78.2 

79.3  79.3 
79.8)  79.8 

80.6  80.7 
81.0  81.0 
82.9!  82.9 
84^84.7“ 

67.5)  87.5 
90.5!  90. (! 
94.  ll  94.li 
94.6!  94 
96.3!  96.4 

97.4  97.5 
98.3  98.5 
98.8  98.9 
99.0-  99.2 

99.2  99.3 

99.3  99.5 
99.4]  99.6 

99.6  99.7 
99.71  99.8“ 

99.7  99.8 
99.7  99.8' 
99. T  99.8 


51.0  51 

63.2  63 

63.4  63 

64.4  64 
67“.3)67 
71.4^  71 

75.9  75 

76.7  76 

78.2  78 

79.3  79 
79.8)  79 

80.7  80 
81.0  81 

82.9  32 

84.7  84 

87.5  87 

90.6  90 
94.2  94 

94.7  94 

96.4  96 
97.6!  97 
98.5,  98 
99.0  99 
99.3)  99 

99.4  99 
99. sl  99 
99.71  99 

99.8  99 
99.9100 

!  99.9)100 
r 99.9100 
99.9100 


.0  51.0 
.2)  63.2 
.4  63.4) 

.4)  64.4 
.3  67.3' 

.4)  71.4,  ■ 
.9  75.9  : 

.7)  76.7 '  ) 
.2  78.2  L 
.3  79.3  | 
.8  79.8 
.71  80.71  ‘ 
.0  81.0  ) 
.9)  82.9 
.7  "84.7) 

.5  87,5 
.6  90.6) 

♦  2  94.2 

.llfiTT 

♦  41  96,4.  1 
.6-  97.6  j 
.5  98.5  | 
.0  99.0  « 
.3  99.31 
.4)  99.4 
.5  99.51 
.7  99.7 
.9  99.9 
.0100.0 
.0)100.0, 
.0100.0 
.01100.0 


TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS. 
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/J 
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DATA  PROCESSING  BRANCH 
USAF  ETAC 

AIR  WEATHER  SERVICE/MAC 


CEILING  VERSUS  VISIBILITY 


MYRTLE  BEACH  AFB  SOUTH  CAROLINA 


SfAliONNAVC 


43-47/49-72 


NOCEIUNG 
>  20000 


PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE 
(FROM  HOURLY  OBSERVATIONS) 

VISIBIUIY  (SIAIUIE  MILES) 


>  4 

>  3 

>  2ft 

>2 

>  1ft 

>  1ft 

>  ) 

>  ft 

47.7 

47.8 

47.8 

47.8 

47.8 

47.8 

47.8 

47.  B 

64.2 

64.4 

64.4 

64.4 

64.4 

64.4 

64.4 

64.4 

65.1 

65.2 

65.2 

65.3 

65.3 

65.3 

65.3 

65.3 

66.0 

66.2 

66.2 

66.2 

66.2 

66.2 

66.2 

66.2 

68.4 

68.7 

68.7 

68.7 

68.7 

68.7 

68.7 

68.7 

72.4 

72.7 

72.7 

72.7 

72.7 

72.7 

72.7 

444 

1500-1700 

»OU*S l$'l 


>  W  >  5/16  >  '/,  >0 


77.9  78.4  78.6  78.6  78.7  78.7  7B.7  78.7  78.7 

80.4  81.0  81.4  01.4  81.4  81.4  81.4  81.4  81.4 

82.1  82.7  83.2  83.2  83.3  83.3  83.3  B3.3  83.3 

82.9  83.6  84.1  84.2  84.3  84.3  04.3  84.3  84.3 

84.0  84.7  85.3  85.4  85.4  85.4  85.4  85.4  85.4 

84.3  85.0  85.6  85.6  85.7  85.7  85.7  85.7  85.7 

85.8  86.6  87.1  87.2  87.4  87.4  87.4  87.4  87.4 

87.3  88.1  38.7  88.8  88.9  86.9  88.9  88.9  88.9 

89.1  90,1  90.8  90.8  91.0  91.0  91.0  91.0  91.0 

90.9  91.9  92.6  92.61  92.8  92.8  92.8  92.8  92.8 

92.8  93.9  94.8  94.9  95.11  95.1  95.1  95.1  95.1 

93.3  94.4  95.3  95.3  95.6  95.6  95.6  95.6  95.6 

94.4  95.6  96.5  96.6  96.9  96.9  96.9  96.9  96.9 

95.3  96.5  97.6]  97.7  98.1  98.1  98.1  98.)  98.1 

95.9  97.2  98. 3|  98.4  98.8  98.8  98.8  98.9  98.9 

96.0  97.4  98.6  98.7  99.1  99,1  99.1  99.2  99.2 

96.2  97.6  98.8  98.9  99.3  99,3  99.3  99.5  99,5 

96.2  97.6  98.9  99,0  99.4  99.4  99.4  99.5  99.5 

96.3  97.7  99.0  99.1  99.5  99,6  99.6  99.7  99.7 

96.4  97.8  99.1  99.2  99.6  99.71  99.7  99.8  99.8 

96.4  97.8  99.1  99,2  99.6  99.7  99.7  99.8  99.8 

96.4  97.8  99.1  99.2  99.7  99.7  99.7  99.8  99.8 

96.4  97.81  99.1  99.2  99.7  99.8  99.8  99.9  99.9 


96.4  97.8  99.1 
96.4  97.8  99. ll 


99.2  99.7  99.8  99. 8|  99,9  99.9 
99.2  99.7  99.8  99.8  99.9  99.9 


47.8  47 
64.4  64 

65.3  65 

66.2  66 

68.7  68 

72.7  72 

73.1  78 

78.7  78 

81.4  81 
B3.3  83 

84.3  84 

85.4  85 

85.7  85 

87.4  87 

88.9  88 
91.0  91 

92.8  92 

95.1  95 

95.6  95 

96. 9  96 

98.1  98 

98.9  98 
99.2(99 

99.5  99 
99.5  99 

99.7  99 
99.8;  99 
99.31  99 
99. 8[  99 
99. 9100 
99.9100 
99.9(100 


.8  47.8 
.4  64.4 
.3  65.3 
.2  66.2 
.7  68.7 
.7  72.7 
.1  78.1 
.7  78.7 
.4  81.4 
.3  83,3 
.3  84.3 
.4  85.4 
.7  85.7 
.4  87.4 
.9  88.9 
.0  91.0 
.8  92.8 

•1  95jJL 

,6  95.6 
.9  96.9 
.1  98.1 
.9  98.9 
.2  99.2 
.5  99.5 
.5  99.5 

.8  99.8 
.8  99.8 
.9  99.9 
.0100.0 
.0100.0 
.0100.0 


47. e 
64.4 

65.3 

66.2 

68.7 

72.7 

78.1 

78.7 

81.4 

83.3 

84.3 

85.4 

85.7 

87.4 
88.9 
91.0 

92.8 

95.1 
95.6 

96.9 

98.1 

98.9 
99.3 

99.5 

99.6 

99.7 

99.8 

99.9 
100. 01 
100.01 
100. oi 
100.01 


TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS. 
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DATA  PROCESSING  BRANCH 
USAF  ETAC 

AIR  WEATHER  SERVICE/MAC 


CEILING  VERSUS  VISIBILITY 


MYRTLE  BEACH  APB  SOUTH  CAROLINA 


43-47*49-72 


PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE 
(FROM  HOURLY  OBSERVATIONS) 


2100-2300 

><C;*5  \  4* 


VISIBILITY  (STATUTE  MILES) 


NO  CEllINO 
£  ?00M 


s.  IWJ 
>  6000 


>10  >6 

2370  55, < 
26.9  66. 

27.2  67. 

27.4  68. 

28.2  70. 
29.0  73. 
30.  it  77. 
30.2|  78.' 

30.4  79. 
31.0  81. 

31.1  82. 

31.3  83. 

31.4  83. 

31.5  34. 
31.7  85. 
32.0  85. 

“32". O'  86. 
32.21  87. 

32.2  87. 

32.4  88. 

32.4  88. 

32.5  88. 
32.5  89. 
32.5  89. 
32.5  89. 
32.5  89. 
32.5*  897 
32.5  89. 

“3275  89. 
32.5  89. 
32. 5|  89. 
32.5  89. 


>5  I  >.  I  >3  >J!6  >?  >116  >  IV 


>1  I  >*i  >  14  >Vi  >5/16  >  W  >0 


57.4  57.8 

70.2  70.7 
71.0  71.6 

71.9  72.5 

74.3  74.9 

77.2  77.8 

81.9  82.4 
82.7  83.3 

84.9  85.6 

87.2  87.9 

88.1  88.9 

89.4  90.1 

89.6  90.4 

90.6  91.4 

91.2  92.0 

92.1  93.0 
93.0“$3.9 

94.4  95.4 

94.6  95.6 

95.7  96.7 

96.3  97.3 

96.8  97.8 

96.9  98.0 
97.0  98.0 
97.0  98.1 

97.2  98.5 
“93. 41  98.6 

97.5  98.8 
97.5  98.9 
97.5  98.9 
97.5  98.9" 
97.5  98.9 


58.0  58.0 
71.3,  71 .3 

72.1  72.1 

73.1  73.1 
75.5iT‘F.5 

78.4  78.5 
83. o'  83.1 
83. 9|  83.9 

86.2  86.3 

88.6  88.6 

89.5  89.6 
90.8,  90.8 
91.0  91.1 
92. ll  92.1 
92.8  92.8 

93.7  93.8 

94.6  94.7" 

96.2  96.2 

96.4  96.5 

97.5  97.6 

98.2  98.3 

98.8  9B.8 

98.9  99. C 
99.0  99.1 
99.1  99.2 
99. 4|  99.5 

99.6  99.6" 
99.8  99.9 
99.9100.0ji 
99.9100.01 
99.9l00.0li 
99.9100.01 


70TAI  NUMBER  OF  OBSERVATIONS. 
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PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE 
(FROM  HOURLY  OBSERVATIONS) 


0000-0200 

Hou*stisn 


CEILING 

(fFET) 

VISIBILITY  (STATUTE  MILES) 

>  10 

£4 

>5 

B 

*■ 

>  '/'A 

B 

>\'A 

>  »'/« 

B 

>  V. 

>  \\ 

> 

>5/16 

... 

>  '/« 

>  o 

NO  cfiling 
>  20000 

13.* 

15.1 

56.4 

63.0 

62.1 

68.9 

ran 

(TR 

K3e 

gap 

sac 

66.8 

73.9 

66.8 

74.0 

67.2 

74.4 

KIB 

EcKI 

SUB 

tap 

67.4 

74.7 

ran 

RHE 

15.3 

15.4 

63.6 

64.0 

69.6 

70.0 

SBE 
m aE 

74.0 

74.6 

74.3 

74.9 

ESS 

74.7 

75.3 

74.8 

75.4 

75.0 

75.6 

75.2 

75.7 

FOB 

BHIfj 

■HE 

■as 

75.3 

75.9 

75.4 

76.0 

ran 

tfltl 

>  14000 

>  12000 

15.9 

16.3 

65.6 

67.9 

-Kill?; 

ES® 

74.9 

77.6 

76.5 

79.2 

76,8 

79.6 

77.1 

80.0 

77.2 

80.0 

77.2 

80.1 

mkWPi 

En>P 

BIB 

EMa 

ram 

IJiHi 

won 

BUI 

■ma 

m 

>  10000 
>  9000 

16. B 
16.9 

71.1 

71.5 

77.8 

78.1 

81.1 

81.5 

82.9 

83.3 

83.3 

83.7 

83.7 

84.1 

83.7 

84.2 

sac 

84.4 

84.9 

ran 

ran 

WW 

mam 

73.2 

74.1 

80.1 

81.1 

83.6 

84.7 

85.4 

86.5 

86.2 

87.3 

86.2 

07.3 

rnE 

ran 

iiafa 

§gg 

Em 

gam 

ITro 

| Effi 

OW) 

■he 

>  6000 
>  5000 

17.2 

17.3 

74.9 

75.7 

02.0 

82.9 

iBB 

USE 

87.8 

89.0 

88.4 

89.5 

88.4 

89.6 

TIB 

E!Wo 

88.8 

90.0 

89.1 

90.3 

89.2 

90.3 

>  4500 

>  4000 

17.3 

17.5 

75.8 

76.6 

83.1 

83.9 

86.9 

87.6 

88.8 

89.6 

09.3 

90.0 

■asra 

iMj) 

Km 

89.9 

90.6 

90.3 

91.0 

90.5 

91.2 

90.5 

91.2 

90.6 

91.3 

90.6 

91.4 

>  3500 

>  3000 

17.6 

17.7 

wnsm 

■iff': 

84.1 

65.0 

87.9 

88.9 

rap 

WmS: 

EG 

EuE 

m 

EZgE 

B3B 

Bff 

ran 

■3TB 

Iml 

91.4 

92.5 

PIP 

E3e 

Kim 

uAI 

PIP 

91.6 

92.8 

91.7 

92.9 

>  2500 

>  2000 

17.7 

17.9 

78.0 

78.7 

85.5 

86.5 

89.5 

90.5 

■3H3 

lo-lvJ 

92.3 

93.4 

92.8 

°3«9 

92.8 

93.9 

m 

93.2 

94.3 

93.3 

94.4 

93.3 

94.4 

ran 

EIe 

i am 

rac 

93.6 

94.7 

93.6 

94.7 

>  1800 
>  >500 

17.9 

13.0 

79.0 

79.6 

86.8 

87.4 

90.8 

91.5 

93.3 

94.1 

93.8 

94.5 

94.3 

95.0 

KIWI 

fcifjj 

KlTP 

EFTfi 

94.7 

95.4 

94.8 

95.5 

EjWj 

KIWI 

BIB 

95.0 

95.7 

m 

Emm 

Hij 

"7579 

80.4 

88.0 

88.5 

92.1 

92.8 

”9477 

95.4 

95.2 

95.9 

95.7 

96.4 

95.8 

96.6 

96.3 

97.1 

96.3 

97.1 

Kan 

iuh 

KIB1 

96.6 

97.4 

raw 

EHS 

1  >  900 

>  800 

18.1 

18.1 

80.5 

80.7 

M 

92.9 

93.2 

95.5 

95.9 

96,0 

96.4 

196. 7 
97.1 

96.8 

97.3 

96.9 

97.4] 

97.2 

97.7 

97.4 

97.8 

97.4 

97.8 

ram 

tnri 

Effi 

97.6 

98.1 

m 

K£2E 

ROB 

80.9 

80.9 

rate 

HUE 

96.5 

96.6 

97.0 

97.1 

97.8 

97.9 

98.0 

98.1 

98.0 

98.2 

93.4 

98.5 

96.5 

98.6 

98.5 

98.6 

SOS 

wm 

gffj 

gg!] 

98.9 

99.0 

>  500 

>  400 

18.1 

18.1 

80.9 

81.0 

89.5 

89.6 

94. .0 
94.2 

96.8 

97.1 

98.3 

98.6 

KEW 

k3E 

Iml 

KEEP 

EaB 

99.1 

99.4 

99.1 

99.4 

ran 

EHE 

ran 

ESC 

>  300 

>  200 

18.1 

18.1 

■jw>: 

■••lift] 

m 

97.1 

97.3 

97.6 

97.8 

96.4 

98.6 

98.6 

98.8 

98.7 

98.9 

99.1 

99.3 

99.2 

99.5 

99.2 

99.5 

99.4 

99.7 

99.5 

99.8 

99.6 

99.8 

99.6 

99.9 

18.1 

18.1 

BIB 

Effi! 

■arm 

Erfy] 

m 

RUE 

m 

KfcW 

BaB 

99.5 

99.5 

99.8 

99.8 

ran 

Kfrlt'J 

raE 

if»wn 

il™5 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS. 
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STAt.OfJNAW( 


PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE 
(FROM  HOURLY  OBSERVATIONS) 


0300-0500 

mou«$(is:j 


CEILING 

VISIBILITY  (STATUTE  MILES) 

(FEE*. 

>  JO 

>6 

H  5 

>  4 

>  3 

>  2VJ 

>2 

>  1  Vj  j 

>  i»/« 

>  1 

£  t; 

>  M 

>  'A 

>5/16 

>  '/« 

>  o 

NO  CEILING 

7.9 

48.7 

55.2 

59.8 

62.4 

62.9 

64.2 

64.7 

64.7 

65.9 

66.2 

66.3 

66.6 

66.8 

67.3 

67.4 

* 

20000 

8.9 

54.0 

61.3 

66.2 

69.1 

69.6 

70.8 

71.41 

71.4 

72.6 

73.0 

73.1 

73.4 

73.7 

74.1 

74.2 

> 

18000 

9.0 

54.3 

61.7 

66.6 

69.4 

69.9 

71.2 

71.7 

71.7 

73.0 

73.3 

73.4 

73.8 

74.0 

74.5 

74.6 

> 

16000 

9.0 

54.6 

62.1 

67.1 

69.9 

70.4 

71.7 

72.2 

72.2 

73.5 

73.8 

73.9 

74.3 

74.5 

74.9 

75.1 

14000 

9.4 

56.1 

63.7 

69.0 

71  •  6 

72.3 

73.6 

74.1] 

74.1 

75.4 

75.7 

75.8 

76.2 

76.4 

76.9 

77.0 

> 

12000 

9.7 

58.0 

65.9 

71.4 

74.2 

74.7 

76.0 

76.6 

76.6 

77.8 

78.2 

78.3 

78.7 

76.9 

79.4 

79.5 

> 

>0000 

9.9 

60.3 

68.6 

74.2 

77.1 

77.6 

78.9 

79.4] 

79.4 

80.7 

81.01 

81.1 

81.5 

81.8 

82.3 

82.4 

> 

9000 

9.9 

60.7 

69.1 

74.7 

77.6 

78.1 

79.4 

79.91 

79.9 

81.2 

81.5 

81.6 

82.1 

82.3 

82.8 

82.9 

> 

8000 

10.0 

62. IT 

70.7 

76.4 

79.4 

30. 0 

81.3 

81.8 

81.8 

83.1 

83.4 

83.5 

83.9 

84.2 

84.7 

84.8 

> 

7000 

10.0 

63.0 

71.7 

77.5 

80.5 

81.1 

82.4 

83.0 

83.0 

84.2 

84.6 

84.7 

85.1 

05.4 

85.9 

86.0 

2 

6000 

10.1 

63.5 

72.4 

78.2 

81.3 

82.0 

83.3 

83.9 

83.9 

85.1 

85.5 

85.6 

86.1 

86.3 

86.8 

86.9 

> 

5000 

10.3 

64.5 

73.6 

79.5 

82.6 

83.3 

84.7 

05.2 

85.2 

86.5 

86.9 

86.9 

87.4 

87.6 

88.1 

88.2 

> 

4500 

10.3 

64.6 

73771 

79.6 

82.7 

83.4 

84.8 

85.3 

85.3 

86.6 

87.0 

87.1 

87.5 

87.7 

88.2 

89.3 

> 

4000 

10.4 

65.7 

74.8 

80.8 

83.9 

84.7 

86.1 

86.6 

86.6 

87.8 

88.2 

88.3 

8B.8 

89.0 

89.5 

89.6 

> 

3500 

10.5 

66.1 

75.3 

81.4 

84.6 

65.3 

86.7 

87.3 

87.3 

88.5 

88.9 

89.0 

89.4 

89.0 

90.1 

90.2 

> 

3000 

10.6 

66.7 

76.0 

82.2 

85.4 

86.1 

87.5 

88.1 

88,1 

89.3 

89.7 

89.8 

90.2 

90.5 

91.0 

91.1 

> 

2500 

10.6 

67.0 

76.5 

82,8 

86.0 

86.7 

88.1 

88.7 

88.7 

rw.9 

90.3 

90.4 

90.8 

91.1 

91.6 

91.7 

£ 

2000 

10.6 

67.6 

77.3 

03.8 

87.1 

87.8 

89.3 

89.9 

89.9 

91.2 

91.6 

91.6 

92.1 

92.3 

92.8 

92.9 

> 

1800 

10.6 

67.9 

77.6 

84.2 

87. 61 

88.3 

89.8 

90.4 

90.4 

91.6 

92.0 

92.1 

92.5 

92.8 

93.2 

93.4 

> 

1500 

10.8 

68.6 

78.4 

85.3 

88.8 

89.6 

91.1 

91.7 

91.7 

92,9 

93.3 

93.4 

93.8 

94.1 

94.6 

94.7 

> 

12C0 

10.8 

69.0 

78.8 

85.9 

89.5 

90.2 

91.8 

92.5 

92.5 

93.8 

94.2 

94.2 

94.7 

94.9 

93.4 

95.5 

> 

1000 

10.9 

69.3 

79.3 

86.5 

90.2 

90.9 

92.5 

93.2 

93.2 

94.5 

94.9 

95.0 

95.4 

95.7 

96.2 

96.3 

> 

900 

11.0 

69.5 

79.4 

86.6 

90.3 

91.0 

92.7 

93.4 

93.4 

94.7 

95.1 

95.2 

95.6 

95.8 

96.3 

96.4 

800 

11.0 

69.5 

79.5 

86.7 

90.4 

91,1 

92.8 

93.4 

93.4 

94.8 

95.2 

95.3 

95.7 

96.0 

96.4 

96.6 

> 

700 

11.0 

69.7 

79.8 

87.1 

90.8 

91.5 

93.2 

93.8 

93.8 

95.2 

95.6 

95.7 

96.1 

96.4 

96.8 

97.0 

> 

600 

11. 0 

69.8 

80.1 

87.4 

91.2 

92.0 

93.6 

94.4 

94.4 

95.8 

96.2 

96.3 

96.7 

97.0 

97.4 

97.6 

> 

500 

11.1 

69.9 

80.3 

87.6 

91.5 

92.3 

94.0 

94.7 

94.7 

96.1 

96.5 

96.6 

97.1 

97.3 

97.8 

97.9 

400 

11.1 

70.0 

80.6 

87.9 

91.8 

92.7 

94.5 

95.2 

95.2 

96.7 

97.1 

97.2 

97.7 

97.9 

98.4 

98.5 

> 

300 

11.1 

70.0 

80.6 

88.0 

92.0 

93.0 

94.0 

95.6 

95.6 

97.2 

97,6 

97.6 

98.2 

98.5 

99.0 

99.1 

> 

200 

11.1 

70.1 

80.6 

88.0 

92.1 

93.1 

95.0 

95.8 

95.8 

97.5 

97.9 

98.0 

98.6 

98.9 

99.5 

99.6 

> 

100 

11.1 

70.1 

80.6 

88.0 

92.1 

93.1 

95.0 

9.5.8 

95.8 

97.6 

96.1 

98.2 

98.8 

99.1 

99.7 

99.8 

l _ £ 

0 

11.1 

70.1 

80.6 

88.0 

92.1 

93.1 

95.0 

95.8 

95.  B 

97.6 

98.1 

98.2 

98.8 

99.1 

99.7 

100.0 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS. 
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PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE 
(FROM  HOURLY  OBSERVATIONS) 
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0600-0800 

MOOtSfl  S  T  > 


H 

Visibility  {statute  miles) 

>  10 

D 

B 

B 

>3 

>  2  Vi 

>  2 

>VA 

>  1% 

>  1 

B 

>  v, 

>  % 

>5/16 

>  v. 

B 

NO  CEILING 
>  20000 

16.0 

18.4 

45.0 

52.7 

IhI 

mm 

EBB 

54.5 

64.0 

55.1 

64.6 

56.2 

65.8 

56.8 

66.6 

56.9 

66.7 

57.3 

67.2 

TOG 

EE 

57.6 

67.7 

57.9 

68.0 

57.9 

68.1 

58.2 

68.4 

58.3 

68.5 

>  18000 
>  16000 

18.4 

18.5 

52.8 

53.4 

59.2 

59.7 

64.1 

64.6 

64.7 

65.3 

66.7 

67.3 

66.8 

67.4 

67.3 

67.9 

67.7 

68.3 

67.8 

68.4 

HH 

68.5 

69.1 

68.6 

69.2 

18.9 

19.6 

54.7 

57.9 

61.3 

64.6 

64.0 

67.4 

66.4 

69.9 

BE 

68.3 

71.9 

69.2 

72.8 

69.3 

72.8 

TOG 

BE 

KQG 

BE 

TOG 

BE 

70.6 

74.2 

EQQ 

E HE 

71.0 

74.6 

71.1 

74.7 

’>s.f 

K  '  ■ 

20.6 

20.8 

61.1 

61.5 

66.2 

68.6 

71.2 

71.6 

73.8 

74.2 

74.4 

74.8 

75.8 

76.3 

76.7 

77.1 

TOG 

Eg 

TOC 

BE 

WMKi 

wpP 

TOG 

pirJK 

78.1 

7B.5 

78.2 

78.6 

TOG 

EE 

TOG 

EE 

wfm 

BE 

EZ3C 

TOR 
E He 

77.0 

78.2 

78.4 

79.7 

79.3 

80.6 

ITjK* 

BE 

80.7 

82.0 

80.8 

82.1 

81.2 

82.5 

TOG 

BE 

>  6000 
>  5000 

21.5 

21.6 

75.4 

76.4 

f he 
toE 

BE 

81.3 

82.4 

81.4 

82.5 

BE 

82.8 

83.9 

TOE 

EE 

83.3 

84.4 

ijjtj 

Ihb 

IV  TV 

21.6 

22.0 

65.6 

66.7 

73.4 

74.6 

76.6 
77. b 

TOG 

BE 

TOG 

BE 

TOG 

EE 

m 

TOG 

EE 

TOG 

BE 

EHE 

TOB 

BE 

TOG 

EE 

TOG 

EE 

84.5 

85.9 

wfm 

BE 

75.1 

75.9 

78.5 

79.5 

TOG 

1-Fn-i 

TOG 

EE 

TOG 

84.7 

85.9 

■ttiC 

BE 

85.6 

86.9 

86.1 

87.3 

86.2 

87.4 

He 

1 fgj 

TOG 

TOG 

Eft! 

TOQj] 

Bm'i 

83.2 

84.1 

83.9 

84.9 

85.5 

86.5 

86.4 

87.5 

86.5 

87.6 

87.2 

88.3 

m 

87.7 

88.8 

Hgj 

m 

88.7 

89.8 

>  1800 
>  1500 

22.9 

23.2 

81.3 

82.3 

TOG 

TOE 

m 

TOE 

EE 

TOG 

EE 

TOG 

EE 

TOG 

BE 

TOG 

BE 

TOG 

BE 

89.6 

90.6 

USE 

tun 

90.1 

91.2 

>  1200 
>  1000 

23.3 

23.7 

BQE 

■flu 

■rfcfll 

TOE 

m 

86.3 

87.7 

87.1 

88.5 

n$ 

89.8 

91.3 

TOE 

BE 

|i# 

BE 

TOG 

BE 

TOG 

91.5 

93.0 

TOG 

BE 

Q3G 

BE 

BK 

>  900 

>  800 

23.7 

23.7 

71.8 

72.2 

CEJR 

84.7 

85.2 

88.2 

88.9 

ESQ 

EE 

ws, 

m 

91.9 

92.5 

92.6 

93.3 

93.0 

93.7 

93.1 

93.9 

93.5 

94.3 

93.6 

94.3 

TOG 

BE 

Eff 

BE 

>  700 

>  600 

23.7 

23.8 

72.5 

72.9 

81.3 

81.8 

85.5 

86.1 

89.3 

90.2 

TOG 

BE 

m 

m 

TOG 

Km 

|gg 

TOG 

94.3 

95.5 

94.7 

95.9 

94.8 

95.9 

TOG 

BE 

95.4 

96.5 

>  500 

>  400 

23.9 

23.9 

73.1 

73.3 

86.6 

86.8 

90.9 

91.2 

TOG 

BE 

93.7 

94.1 

tog 

EE 

TOG 

TOE 

BE 

96.2 

97.0 

TOG 

BE 

96.7 

97.5 

BE 

97.3 

98.1 

>  300 

>  200 

P 

TOC 

EE 

TOG 

TOG 

86.9 

86.9 

mm 

BE 

METE 

EH! 

94.5 

94.6 

95.9 

96.0 

96.0 

96.1 

96.9 

97.1 

97.5 

97.6 

191 

TOG 

BE 

98.3 

9B.6 

TOE 

BE 

>  100 
>  o 

TOC 

EE 

TOE 

TOE 

TOG 

BE 

■■I-TVJ 

EE 

TOG 

TOG 

92.4 

92.4 

TOG 

EE 

BE 

be 

TOG 

BE 

E HBJ 
EE 

KjiJJJ 

Oil 

TOE 

BE 

TOG 

BE 

TOG 

BE 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS. 
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_  MYRTLE  BEACH  AFB  SOUTH  CAROLINA 

STATO*  "  *  STATION  ».AME 


43-46a49-71 


AUG 


PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE 
{FROM  HOURLY  OBSERVATIONS) 


1200-1400 

M00«SUST| 


CEILING 

VISIBILITY  (STATUTE  MILES) 

IFEET) 

>  1o 

>6 

>  5 

i  4 

>  3 

>  T'i 

>  7 

>v/} 

>  !»/. 

>  1 

>  *4 

>  ?  '• 

>  'A 

>5/16 

>  0 

NO  TEUING 

30.2 

51.8 

53.0 

53.5 

53.6 

53.6 

53.6 

53.6 

53.6 

53.6 

53.6 

53.6 

53.6 

53.6 

53.6 

53.6 

i  > 
- 

20000 

36.1 

62.9 

64.7 

65.3 

65.4 

65.4 

65.4 

65.4 

65.4 

65.4 

65.4 

65.4 

65.4 

65.4 

65.4 

65.4 

rv 

18000 

36.4 

63.3 

65.2 

65.8 

65.8 

65.8 

65.8 

65.8 

65.8 

65.8 

65.8 

65.8 

65.0 

65.8 

65.0 

65.8 

> 

(6000 

36.6 

63.6 

65.5 

66.1 

66.2 

66.2 

66.2 

66.2 

66.2 

66.2 

66.2 

66.2 

66.2 

66.2 

66.2 

66.2 

> 

uooo 

37.7 

66.3 

68.1 

68.8 

68.8 

68.8 

68.8 

68.8 

68.8 

68.8 

60.8 

68.8 

68.0 

68.0 

68.0 

68.8 

> 

12000 

39.7 

70.2 

72.2 

72.9 

73.0 

73.0 

73.0 

73.0 

73.0 

73.0 

73.0 

73.0 

73.0 

73.0 

73.0 

73.0 

> 

>0000 

41.5 

74.2 

76.2 

76.9 

77.0 

77.0 

77.0 

77.0 

77.0 

77.0 

77.0 

77.0 

77.0 

77.0 

77.0 

77.0 

> 

9000 

42.1 

75.2 

77.2 

77.9 

78.0 

78.0 

78.0 

78.0 

78.0 

78. 0 

78.0 

78.0 

78.0 

78.0 

78.0 

78.0 

> 

8000 

42.8 

77.5 

79.7 

80.5 

80.6 

30.6 

80.6 

80.6 

80.6 

80.6 

80.6 

80.6 

80.6 

80.6 

80.6 

80.6 

> 

7000 

42.9 

78.3 

80.6 

81.4 

81.5 

81.5 

81.6 

81.6 

81.6, 

81 .6 

81.6 

81.6 

81.6 

81.6 

81.6 

81.6 

> 

6000 

43.4 

79.0 

81.4 

82.2 

82.3 

82.3 

02.4 

82.4 

82.4 

32.4 

82.4 

82.4 

82.4 

02.4 

82.4 

82.4 

> 

5000 

43.6 

79.7 

82.1 

83.0 

83.1 

83.2 

83.2 

83.2 

83.2 

83.2 

83.2 

83.2 

83.2 

83.2 

83.2 

83.2 

> 

4500 

43.7 

80.0 

02.4 

83.3 

83.4 

83.5 

83.5 

83.6 

83.6 

83.6 

83.6 

83.6 

83.6 

83.6 

83.6 

83.6 

> 

4000 

44.3 

81.4 

83.8 

84.7 

84.9 

84.9 

85.0 

85.0 

85.0 

85.0 

85.0 

85.0 

85.0 

85.0 

85.0 

85.0 

> 

3500 

44.9 

82.4 

84.9 

85.8 

86.0 

86.1 

86.2 

86.2 

86.2 

36.2 

86.2 

86.2 

86.2 

86.2 

86.2 

86.2 

3000 

45.7 

84.0 

86.6 

87.5 

87.7 

87.8 

88.0 

88.0 

88.0 

BP.O 

88.0 

88.0 

88  •  0 

88.0 

88.0 

88.0 

> 

2500 

47.0 

86.4 

89.0 

90.0 

90.2 

90.2 

90.4 

90.4 

90.4 

90.4 

90.4 

90.4 

90.4 

90.4 

90.4 

90.4 

2000 

48.2 

89.2 

92.0 

93.0 

93.3 

93.3 

93.5 

93.6 

93.6 

93.6 

93.6 

93.6 

93.6 

93.6 

93.6 

93.6 

> 

1800 

48.3 

89.7 

92.6 

93.6 

93.9 

93.9 

94.1 

94.1 

94.1 

94.1 

94.2 

94.2 

94.2 

94.2 

94.2 

94.2 

> 

1500 

48.8 

91.2 

94.2 

95.2 

95.5 

95.6 

96.0 

96.0 

96.0 

96.0 

96.1 

96.1 

96.1 

96.1 

96.1 

96.1 

> 

'200 

48.9 

92.0 

95.0 

96.3 

96.6 

96.6 

97.0 

97.1 

97.1 

97.1 

97.1 

97.1 

97.1 

97,1 

97.2 

97.2 

1000 

49.0 

92.6 

95.8 

97.1 

97.4 

97.5 

98.0 

98.1 

98.1 

98.2 

90.2 

98.2 

98.2 

98.2 

98.3 

98.3 

> 

900 

49.0 

92.8 

96.0 

97.3 

97.7 

97.8 

98.3 

98.4 

98.4 

98.5 

98.6 

98.6 

98.6 

98.6 

98.6 

98.6 

£ 

800 

49.0 

93.0 

96.2 

97.5 

98.0 

98.1 

98.6 

98.7 

98.7 

90.8 

98.9 

98.9 

98.9 

98.9 

99.0 

99.0 

> 

700 

49.0 

93.2 

96.4 

97.8 

98.2 

98.4 

98.9 

99.0 

99.0 

99.1 

99.2 

99.2 

99.2 

99.2 

99.3 

99.3 

> 

600 

49.0 

93.3 

96.5 

97.9 

98.4 

98.5 

99.1 

99.2 

99.2 

99.3 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.5 

99.5 

> 

500 

49.0 

93.3 

96.6 

90.0 

98.6 

98.7 

99.3 

99.5 

99.5 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.7 

99.7 

400 

49.0 

93.4 

96.7 

98.1 

98.7 

98.8 

99.4 

99.6 

99.6 

99.7 

99.3 

99.8 

99.8 

99.8 

99.9 

99.9 

> 

300 

49.0 

93.4 

96.7 

98.1 

98. 8|  98.9 

99.5 

99.7 

99.7 

99.8 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

100.0 

100. 0 

> 

700 

49.0 

93.4 

96.7 

98.1 

98.6 

98.9 

99.5 

99.7 

99.7 

99.8 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

100.0 

too.o 

> 

100 

49.0 

93.4 

96.7 

98.1 

98.8 

98.9 

99.5 

99.7 

99.7 

99.8 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

> 

0 

49.0 

93.4 

96.7 

98.1 

98.8 

,98.9 

99.5 

99.7 

99.7 

99.8 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

100.0 

100. 0 

IOIAI  NUMBER  OF  OBSERVATIONS. 
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SfAftON 


MYRTLE  BEACH  AFB  SOUTH  CAROLINA 


43-46/ 49-72 


AUG 


PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE 
(FROM  HOURLY  OBSERVATIONS) 


2100-2300 

KXKS  (tSTJ 


CEILING 

VISIBILITY  ISTATUTS  MILES) 

(FEET) 

>  10 

>  6 

>  5 

>4 

>  3 

B 

>  l'/» 

| 

>  tt 

>  '/, 

>5/16 

>  '/. 

B 

NO  CEILING 

20.3 

59.3 

EM 

toe 

tog 

EHE 

66.1 

66.1 

TO*J 

66.1 

66.1 

> 

70000 

23.2 

66.9 

R1E 

•  1 

Di 

74.2 

74.2 

74.2 

74.2 

jrHw 

Uffl 

74.3 

74.3 

> 

18000 

23.3 

67.4 

74.7 

74.7 

KTCi 

74.7 

EZTE 

74.8 

TOE 

74.8 

74.8 

> 

16QC0 

23.4 

68.0 

Ei  m 

75.4 

75.4 

tfK, 

75.4 

Bit 

75.*> 

HHj 

75.5 

75.5 

> 

14000 

24.2 

70.1 

Km 

SUE 

wsm 

Wfm 

WEW! 

■riJG 

77.6 

77.6 

77.7 

TOE 

77.7 

77.7 

77.7 

> 

'2000 

25.0 

73.3 

lire 

79.9 

80.8 

■am 

RB! 

81.0 

81.1 

81.1 

cm 

81.1 

81.1 

81.1 

> 

1C000 

25.6 

76.1 

83.0 

83.9 

eqE 

nw 

84.2 

34.2 

84.2 

84.2 

84.2 

84.2 

84.3 

84.3 

> 

9000 

25.7 

76.6 

80.9 

83.5 

84.5 

Elft 

Bln 

84.7 

84.8 

84.8 

84.8 

84.8 

84.8 

84.8 

TOE 

> 

8000 

26.0 

78.5 

83.0 

86.6 

■USE 

iHT! 

£&& 

86.9 

86.9 

TOE 

> 

7000 

26.1 

79.5 

84.1 

87.8 

Rsift 

171ft 

8. HE 

■winM 

rail 

H 

88.2 

88.2 

ras 

> 

6000 

26.2 

80.3 

88.7 

ETC] 

tiw> 

89.0 

89.0 

EBBS 

89.0 

89.0 

89.1 

TOE 

> 

5000 

26.2 

80.8 

89.4 

89.5 

ETE 

39.7 

89.7 

raft 

89.7 

89.7 

89.8 

raft 

> 

4500 

26.2 

81.0 

■ MR 

rgf.a 

89.9 

89.9 

■W 

90.0 

90.0 

90.0 

PTfl 

90.1 

> 

4000 

26.3 

81.9 

86.8 

IlKi 

Bird 

90.9 

91.1 

91.1 

91.1 

91.1 

91.1 

91.1 

EIS 

91.2 

> 

3500 

26.4 

82.4 

87.3 

91.3 

PIE 

91.7 

91.7 

91.7 

91.7 

91.7 

HBi 

BBj 

91.7 

91.8 

91.8 

> 

3000 

26.6 

83.2 

88.4 

KTfE 

92.5 

TOR 

92.9 

92.9 

92.9 

92.9 

92.9 

1 aft 

raft 

92.9 

KJ=J5») 

> 

2500 

26.7 

83.7 

88.9 

fllftl 

TOS 

93.3 

TOE 

93.5 

93.5 

93.6 

93.6 

93.6 

93.6 

wmi 

TO*i 

> 

2000 

27.0 

84.6 

89.9 

93.1 

ElE 

94.6 

E2fC 

94.9 

94.9 

95.0 

95.0 

95.0 

raft 

raft 

> 

1800 

27.1 

84.9 

90.2 

93.5 

94.7 

94.9 

toe 

95.3 

95.3 

95.3 

TOE 

95.3 

95,3 

TOE 

95.41 

> 

1500 

27.3 

85.6 

91.1 

94.5 

95.9 

96.1 

SHE 

96.5 

96.5 

96.6 

96.6 

96.6 

KHft 

BIB 

> 

:200 

27.3 

86.4 

E23E 

95.6 

97.6 

97.6 

97.7 

TOE 

97.7 

97.7 

97.7 

97.8 

> 

1000 

27.3 

86.5 

92.3 

95.9 

ESE 

98.2 

HTft 

98.2 

98.3 

EiB 

98.4 

98.4 

98.4 

Em 

lllB 

> 

900 

27.4 

86.6 

92.4 

96.1 

MUE 

97.9 

98.3 

98.4 

98.4 

98.5 

98.5 

98.5 

98.5 

TOE 

98.5 

800 

27.4 

86.6 

92.4 

96.2 

97.8 

98.0 

98.4 

Kit 

98.5 

98.6 

98.6 

98.6 

98.6 

98.6 

ras 

98.6 

> 

700 

27.4 

86.8 

TO B 

96.4 

98.0 

E7TC] 

TOTH 

98.8 

TOE 

TOE 

98.9 

TOE 

98.9 

99.0 

99.0 

> 

600 

27.4 

86.8 

EaE 

96.6 

98.3 

B3B 

99.2 

EUfj 

mu 

99.3 

99.3 

99.4 

99.4 

£ 

500 

27.4 

86.8 

93.0 

96.8 

98.5 

fHE 

QR 

MfllK 

TOT? 

TOE 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

400 

27.4 

86.8 

93.0 

96.9 

98.6 

EB3 

df-l 

EaE 

Kin 

ttZE 

99.6 

99.6 

99.7 

99.7 

> 

30C 

27.4 

86.8 

93,0 

96.9 

ETC 

98.9 

TOT? 

99.6 

IQSJH 

99.7 

99.7 

99.7 

TOE 

=: 

200 

27.4 

86.8 

93.1 

97.0 

EE 

98.9 

99.7 

wnsi 

mSm 

TOE 

iTT-wi] 

> 

100 

27.4 

86.8 

93.1 

97.0 

98.7 

98.9 

99.6 

99.7 

99.7 

99.8 

99.9 

99.9100.0 

(IjlJjE 

> 

0 

27.4 

86.  B 

93.1 

97.0 

98.7 

98,9 

99.6 

99.7 

99.7 

99.8 

99.9 

99.91100.0 

Il'I'TT'l 

100.0 
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MYRTLE  BEACH  AFB  SOUTH  CAROLINA 


43-46>49-71 


SEP 


*}?*»  O*.  HAfK 


PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE 
(FROM  HOURLY  OBSERVATIONS) 


0000-0200 

MOutstisn 


CEILING 

VISIBILITY  IS'ATUTE  MILES) 

fFEETj 

— 1 

>  10 

26 

>  5 

2  4 

2  3 

2  2 

2  1/4 

>  1 

2 

2  Vi 

2  W 

2  5/1 6 

2  */. 

2  0 

NO  CEILING 

10.5 

54.3 

60.5 

62.8 

64.6 

64.8 

65.4 

65.5 

65.5 

66.1 

66.2 

66.3 

66.7 

66.7 

66.8 

66.8 

2  20000 

11.3 

58.9 

65.6 

68.0 

69.9 

70.2 

70.8 

70.8 

70.8 

71.4 

71.5 

71.6 

72.0 

72.0 

72.1 

72.2 

2  18000 

11.3 

58.9 

65.6 

68.0 

69.9 

70.2 

70.8 

70.9 

70.9 

71.5 

71.5 

71.6 

72.0 

72.0 

72.2 

72.2 

2  16000 

11.3 

59.0 

65.7 

68.2 

70.1 

70.4 

71.0 

71.0 

71.0 

71.6 

71.7 

71.8 

72.2 

72.2 

72.3 

72.4 

2  14000 

11.6 

60.7 

67.5 

70.0 

71.9 

72.2 

72.8 

72.9 

72.9 

73.5 

73.6 

73.6 

74.1 

74.1 

74.2 

74.2 

2  12000 

12.1 

62.3 

69.6 

72.2 

74.1 

74.4 

75.0 

75.1 

75.1 

75.7 

75.0 

75.9 

76.3 

76.3 

76.4 

76.5 

2  10000 

12.5 

65.1 

72.7 

75.5 

77.5 

77.8 

78.4 

78.5 

78.5 

79.1 

79.2 

79.3 

79.7 

79.7 

79.8 

79.9 

>  9000 

12.6 

65.8 

73.4 

76.2 

78.3 

78.6 

79.2 

79.3 

79.3 

79.9 

80.0 

80.0 

80.5 

80.5 

80.6 

80.7 

2  8000 

12.8 

67.2 

74.8 

77.6 

79.7 

80.0 

80.6 

80.8 

80.8 

81.4 

81.5 

81.6 

82.0 

82.0 

82.2 

62.2 

2  7000 

13.1 

68.2 

75.9 

78.8 

80.9 

81.2 

81.9 

82.0 

82.0 

82.7 

82.7 

82.8 

83.3 

83.3 

83.4 

83.4 

>  6000 

13.2 

68.6 

76.5 

79.4 

81.6 

81.9 

82.5 

82.7 

82.7 

83.4 

83.4 

83.5 

34.0 

84.0 

84.1 

84.1 

2  iOOO 

13.2 

69.4 

77.4 

80.4 

82.6 

82.9 

83.6 

63.7 

83  •  7 

84.4 

84.5 

84.6 

85.0 

85.0 

85.1 

85.2 

>  4500 

13.3 

69.6 

77.7 

80.8 

82.9 

83.3 

83.9 

C4.0 

84.1 

84.7 

84.6 

64.9 

85.3 

85.3 

85.5 

85.5 

2  4000 

13.3 

70.1 

78.4 

81.5 

83.6 

84.2 

84.8 

85.0 

85.0 

65.7 

85.7 

85.8 

96.3 

86.3 

86.4 

86.5 

2  3500 

13.5 

71.0 

79.4 

82.6 

84.9 

85.3 

85.  v 

86.0 

86.1 

86.7 

86.8 

86.9 

87.4 

67.4 

87.5 

87.5 

2  3000 

13.7 

72.0 

80.4 

83.6 

86.1 

86.5 

07.1 

87.2 

87.3 

87.9 

88.0 

88.1 

88.6 

88.6 

80.7 

88.7 

2  2500 

13.8 

73.2 

81.8 

85.0 

87.5 

87.9 

88.5 

88.6 

88.7 

89.3 

89.4 

89.5 

r90.0 

90.0 

90.1 

90.1 

2  2000 

13.3 

74.9 

83.6 

87.3 

89.8 

90.? 

9o.9 

91.0 

91.1 

91.7 

91.8 

91.9 

92.4 

92.4 

92.5 

92.5 

2  1800 

13.8 

75.4 

84.3 

87.9 

90.5 

90.8 

91.5 

91.7 

91.7 

92.4 

92.5 

92.6 

93.0 

937^ 

93.1 

93.2 

2  1500 

13.8 

76.1 

85.3 

89.0 

91.6 

92.0 

92.7 

92.0 

92.9 

93.6 

93.6 

93.7 

94.2 

94.2 

94.3 

94.3 

2  1200 

13.8 

77.0 

86.3 

90.0 

92.7 

93.1 

93.8 

93.9 

93.9 

94.6 

94.8 

94.8 

95.3 

95.3 

95.4 

95.5 

2  1000 

13.8 

77.2 

86.7 

90.7 

93.6 

93.9 

94.7 

94.8 

94.9 

95.6 

95.7 

95.8 

96.2 

96.2 

96.4 

96.4 

2  900 

13.8 

77.4 

86.9 

90.9 

93.8 

94.2 

94.9 

95.1 

95.1 

95.8 

96.0 

96.0 

96.5 

96.5 

96.6 

96,7 

2  800 

13.9 

77.7 

87.2 

91.2 

94.3 

94.6 

95.5 

95.6 

95.7 

96.4 

96.5 

96.6 

97.1 

97.1 

97.2 

97.2 

>  700 

13.9 

77.8 

87.4 

91.5 

94.5 

94.9 

95.8 

96.0 

96.0 

96.8 

96.9 

97.0 

97.4 

97.4 

97.6 

97.6 

2  600 

13.9 

78.1 

87.7 

91.9 

95.0 

95.4 

96.3 

96.6 

96.6 

97.4 

97.5 

97.6 

98.0 

98.0 

98.1 

98.2 

2  500 

13.9 

78.1 

87.9 

92.2 

95.5 

95.9 

96.9 

97.2 

97.2 

98.0 

98.1 

98.2 

98.7 

98.7 

98.8 

98.8 

2  400 

13.9 

78.2 

88.1 

92.3 

95.7 

96.1 

97.2 

97.5 

97.5 

98.3 

98.4 

98,5 

99.0 

99.0 

99.1 

99.1 

2  300 

13.9 

78.2 

88.1 

92.4 

95.8 

96.2 

97.3 

97.6 

97.6 

98.4 

98.5 

98.6 

99.0 

99.0 

99.2 

99.2 

2  200 

13.9 

78.3 

88.2 

92.5 

96.0 

96.4 

97.6 

97.9 

97.9 

98.7 

98.8 

98.9 

99.3 

99.3 

99.5 

99.5 

2  100 

13.9 

78.3 

88.2 

92.5 

96.0 

96.4 

97.6 

97.9 

97.9 

98.7 

98.8 

98.9 

99.4 

99.4 

99.7 

99.8 

2  0 

13.9 

78.3 

88.2 

92.5 

96.0 

96.4 

97.6 

97.9 

97.9 

98.7 

98.8 

98.9 

99.4 

99.4 

99.3 

1100.0 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS. 
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DATA  PROCESSING  BRANCH 
USAF  ETAC 
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CEILING  VERSUS  VISIBILITY 


13717 


MYRTLE  BEACH  APB  SOUTH  CAROLINA 

STATON  MAvf 


43-46^49-72 


SEP 


PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE 
(FROM  HOURLY  OBSERVATIONS) 


0300-0500 

HOj?5'lS»l 


CEILING 

VISIBILITY  (STATUTE  MILES)  J 

(FEET) 

>  10 

>6 

2  5 

>4 

>  3 

>  7Vt 

>  j 

>IV* 

>  !•/. 

>  * 

>  v« 

2  % 

>  ’A 

2  5/16 

>  % 

2  0 

NO  CEIUNG 

6.9 

46.5 

53.8 

58.2 

60.9 

61.2 

63.0 

63.6 

63.9 

64.9 

65.4 

65.5 

66.0 

66.2 

67.1 

67. 7 

> 

20000 

7.5 

49.3 

56.8 

61.5 

64.3 

64.6 

66.4 

67.1 

67.4 

68.3 

68.9 

69.0 

69.5 

69.7 

70.7 

71.4 

> 

18000 

7.5 

49.3 

56.8 

61.51  64.3 

64.6 

66.4 

67.1 

67.4 

68.3 

68.9 

69.0 

69.5 

69.7 

70.7 

71.4 

> 

16000 

7.5 

49.3 

56.9 

61.6 

64.4 

64.7 

66.6 

67.2 

67.5 

68.5 

69.0 

69.1 

69.7 

69.0 

70.9 

71.5 

> 

U00Q 

7.6 

50.2 

57.9 

62.5 

65.4 

65.7 

67.6 

68.2 

68.5 

69.5 

70.0 

70.1 

70.7 

70.8 

71.8 

72.5 

> 

12000 

7.0 

51.9 

60.0 

64.9 

67.8 

63.1 

70.0 

70.7 

70.9 

71.9 

72.51 

72.5 

73.1 

73.2 

74.3 

74.9 

> 

iOOOO 

8.0 

54.2 

62.7 

67.8 

70.9 

71.2 

73.1 

73.3 

74.1 

75.1 

75.7 

75.8 

76.4 

76.6 

77.6 

78.3 

> 

900C 

8.0 

55.1 

63.5 

68.6 

71.8 

72.1 

74.0 

74.6 

74.9 

76.0 

76.6 

76.7 

77.3 

77.5 

78.5 

79.1 

> 

8000 

8.4 

56.0 

65.1 

70.4 

73.7 

73.9 

75.8 

76.5 

76.8 

77.9 

78.5 

78.6 

79.2 

79.3 

80.4 

81.0 

> 

7000 

8.7 

57.5 

66.2 

71.5 

74.8 

75.1 

77.0 

77.6 

77.9 

79.0 

79.6 

79.7 

80.3 

BO. 5 

81.5 

82.2 

6000 

8.8 

58.1 

66  •  8 

72.2 

75.4 

75.7 

77.6 

78.3 

78.6 

79.7 

80. 3 

80.3 

31.0 

31.1 

82.2 

82.8 

> 

5000 

8.9 

58.7 

67.5 

73.0 

76.2 

76.5 

70.4 

79.1 

79.4 

00.5 

81.1 

01.2 

81.8 

82.0 

83.0 

83.7 

> 

<500 

“5791 

r~58.8 

67.6 

73.1 

76.3 

76.6 

78.6 

79.2 

79.6 

00.6 

81.2 

81.3 

B1.9 

82.1 

83.1 

83.8 

2 

4000 

9.0 

59.3 

68.3 

73.7 

77.1 

77.4 

79.3 

80.0 

80.3 

01.4 

82.0 

82.1 

82.7 

82.9 

83.9 

84.6 

;> 

3500 

9.1 

59.6 

68.7 

74.2 

77.6 

77.9 

79.8 

80.5 

80.8 

81.9 

82.5 

82.6 

83.3 

33.4 

84.5 

85.1 

> 

3000 

9.2 

60.8 

70.1 

75.8 

79.2 

79.5 

81.5 

82.2 

82.5 

83.6 

84.2 

84.3 

85.0 

85.1 

86.2 

86.8 

> 

2500 

9.2 

61.5 

70.8 

76.6 

80.3 

00.6 

82.7 

83.3 

83.7 

84.8 

35.4 

85.5 

86.2 

86.4 

87.4 

88.0 

2000 

9.2 

62.3 

71.8 

77.9 

31.7 

81.9 

84.1 

84.8 

85.1 

86.3 

86.9 

87.0 

87.6 

87.8 

88.8 

89.5 

> 

1800 

9.2 

62.5 

72.0 

78.2 

82.0 

82.3 

84.5 

85.2 

85.5 

86.6 

87.3 

87.3 

88.0 

88.2 

89. 2 

89.9 

> 

1500 

9.2 

63.1 

72.8 

79,1 

82.9 

83.2 

85.4 

86.1 

86.4 

87.6 

88.2 

88.3 

88.9 

89.1 

90.1 

90.8 

> 

1200 

9.2 

64.0 

73.7 

80.2 

84.2 

84.5 

86.8 

87.5 

1  87. 8 

89.0 

89.7 

89.7 

90.4 

90.6 

91.6 

92.3 

> 

•000 

9.2 

64.4 

74.3 

80.8 

85.0 

35.4 

37.7 

88.4 

83.7 

89.9 

90.6 

90.6 

91.3 

91.5 

92.5 

93.2 

900 

9.2 

64.6 

74.5 

81.0 

85.3 

85.7 

88.0 

88.7 

89.0 

90.2 

90.8 

90.9 

91.6 

91.8 

92.8 

93.4 

800 

9.2 

64.9 

74.9 

81.4 

85.8 

86.2 

88.5 

89.2 

89.6 

90.8 

91.4 

91.5. 

92.2 

92.3 

93.4 

94.0 

> 

700 

9.2 

65.3 

75.4 

81.9 

86.4 

86.7 

89.1 

89.8 

90.1 

91.3 

92.0 

92.1 

92.7 

92.9 

93.9 

94.6 

2 

600 

9.2 

65.7 

76.0 

82.6 

87.1 

87.5 

89.9 

90.7 

91.0 

92.3 

92.9 

93.0 

93.7 

93.8 

94.8 

95.5 

> 

500 

9.2 

66.0 

76.6 

83.3 

88.1 

88. 4 

91.1 

92,0 

92.3 

93.6 

94.2 

94.3 

95.0 

95.1 

96.2 

96.8 

2 

•iOO 

9.2 

66.1 

76.8 

83.6 

88.4 

88.8 

91.7 

92.6 

92.9 

94.3 

94.9 

95.0 

95.7 

95.8 

96.9 

97.5 

> 

300 

9.2 

66.2 

77.0 

83,7 

88.6 

89.0 

92.0 

92.9 

93.2 

l_94.7 

95.4 

95.5 

96.1 

96.3 

97.3 

98.0 

> 

200 

9.2 

66.2 

77.0 

83.8 

88.8 

89.3 

92.4 

93.4 

93.7 

95.3 

96.0 

96.1 

96.8 

96.9 

98.1 

98.8 

> 

100 

9.2 

66.2 

77.0 

83.8 

38.8 

89.3 

92.4 

93.4 

93.8 

55.4 

96.2 

96.2 

97.0 

97.2 

98.6 

99.7 

2 

0 

9.2 

66.2 

77.0 

83.8 

88.8 

89.3 

92.4 

93.4 

93.8 

95.4 

96.2 

96.2 

97.0 

97.2 

98.6 

100.0 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS. 
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MYRTLE  BEACH  AFB  SOUTH  CAROLINA 


43-46.49-72 


SEP 


STA'iOS  NAvl 


PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE 
(FROM  HOURLY  OBSERVATIONS) 


0600-0600 


CEILING 

VISIBILITY  {STATUTE  MILES) 

!fE£T| 

1 

10 

>6 

>  5 

>  4 

£  3 

2 

>? 

>V/t 

>  \\\ 

>  1 

> 

> 

> 

2  5/16 

2  li 

I 

>  o 

NO  CEILING 

12.9 

29.9 

44.8 

47.7 

50.5 

50.9 

52.3 

53.0 

53.4 

53.8 

54.1 

54.2 

54.7 

54.8 

55.4 

55.3 

70000 

14.8 

45.7 

51.0 

54.3 

57.3 

57.8 

59.2 

60.0 

60.5 

61.0 

61.3 

61.4 

62.0 

62.0 

62.9 

63.3 

18000 

14.9 

46.0 

51.2 

54.6 

57.6 

58.1 

59.5 

60.3 

60.3 

61.3 

61.7 

61.7 

62.3 

62.3 

63.2 

63.6 

> 

160% 

14.9 

46.2 

51.6 

55.0 

58.0 

58.5 

59.9 

60.7 

61.2 

61.7 

62.1 

62.1 

62.7 

62.7 

63.6 

64.0 

> 

14000 

15.1 

47.1 

52.6 

56.2 

59.2 

59.7 

61.2 

61.9 

62.4 

63.0 

63.3 

63.4 

63.9 

64.0 

64.9 

65.3 

> 

12000 

15.5 

49.6 

55.4 

59.1 

62.3 

62.8 

64  •  3 

65.1 

65.5 

66.1 

66.4 

66.5 

67.1 

67.1 

68.0 

68.4 

> 

'OO'j 

16.0 

53.0 

59.0 

62.9 

66.3 

66.9 

68.4 

69.2 

69.6 

70.2 

70.6 

70.6 

71.2 

71.3 

72.2 

72.6 

> 

9000 

16.0 

53.6 

59.8 

63.7 

67.3 

67.8 

69.3 

70.1 

70.6, 

71.1 

71.5 

71.6 

72.2 

72.2 

73.1 

73.5 

> 

8000 

16.5 

55.1 

61.5 

65.4 

69.0 

69.5 

71.1 

71.9 

72.4 

72.9 

73.3 

73.4 

74.0 

74.0 

74.9 

75.3 

> 

7000 

16.7 

56.2 

62.7 

66.6 

70.2 

70.8 

72.4 

73.2 

73.7 

74.3 

74.6 

74.7 

75.3 

75.4 

76.3 

76.7 

z 

oOOO 

17.0 

57.0 

63.6 

67.6 

71.2 

71.8 

73.4 

74.2 

"4  " 

75.2 

75.6 

75.7 

76.3 

76.3 

77.2 

77.6 

1  £ 

5000 

17.3 

58.2 

64.9 

69.0 

72.7 

73.2 

74.9 

75.7 

76.2 

76.8 

77.1 

77. 7 

77.8 

77.8 

78.8 

79.2 

> 

4500 

17.4 

58.4 

65.1 

69.2 

72.9 

73.4 

75.1 

75.9 

76.4 

77. C 

77.3 

77.4 

78.0 

78.0 

79.0 

79.4 

=: 

4000 

17.7 

59.3 

66.1 

70.2 

74.1 

74.6 

J7£.4 

77.2 

77.7 

78.3 

78.6 

78.7 

79.3 

79.4 

80.3 

80.7 

> 

35% 

17.8 

59.6 

66.4 

70.5 

74.3 

74.9 

76.6 

77.4 

77.9 

78.5 

78.9 

79.0 

79  W? 

79.6 

80.6 

81.0 

> 

3000 

18.1 

60.4 

67.3 

71.4 

75.3 

75.8 

77.6 

78.4 

78.9 

79.5 

79.9! 

80.0 

80.6 

80.6 

31.5 

82.0 

> 

2500 

18.3 

61. C 

68.1 

72.2 

76.2 

76.7 

78.5 

79.4 

79.8 

80.5 

80.9 

81.0 

81.5 

81.6 

82.5 

83.0 

2000 

18.5 

62.1 

69.5 

73.7 

77.7 

78.3 

80.1 

81.0 

61.4 

82.1 

82.J5 

82.5 

83.1 

33.2 

84.1 

84.6 

1800 

18.5 

62.4 

69.8 

73.9 

78.0 

78.5 

Bo-3 

81.2 

81.7 

82.3 

82.7 

82.8 

83.4 

83.4 

84.4 

84.8 

> 

1500 

18.5 

63.0 

70.5 

74.8 

78.9 

79.5 

31.3 

82.2 

82.7 

33.3 

83.7 

83.8 

84.4 

84.4 

85.4 

85.8 

> 

1700 

18.6 

64.5 

72.0 

76.3 

80.5 

81.1 

82.9 

83.9 

84.3 

85.1 

85.5 

85.5 

86.1 

36.2 

87.1 

87.6 

> 

1000 

18.7 

65.3 

73.1 

77.4 

81.9 

82.5 

84.4 

85.3 

85.8 

86.5 

_8j>.9 

87.0 

87.6 

87 17 

38.6 

89.1 

> 

900 

18.8 

65.7 

73.6 

78.0 

82.5 

83.1 

85.0 

85.9 

86.4 

87.2 

87.6 

87.7 

88.3 

88.3 

89.3 

89.7 

800 

18.8 

66.1 

74.2 

78.6 

83.1 

83.7 

85.7 

86.7 

87.1 

87.9 

88.4 

88.5 

89.1 

89.2 

90.1 

90.6 

> 

7C0 

19.0 

66.7 

74.9 

79.3 

84.0 

84.6 

86.7 

87.7 

88.2 

89.0 

89.5 

89.5 

90.2 

90.3 

91.2 

91.7 

=: 

600 

19.2 

67.5 

75.7 

80.2 

85.0 

85.7 

87.8 

83.9 

89.3 

90.1 

90.6 

90.7 

91.3 

91.4 

92.3 

92.3 

> 

500 

19.3 

68.3 

76.8 

81.7 

86.6 

8-r  3 

69.7 

90.9 

91.4 

92.2 

92.7 

92.8 

93.5 

93.5 

94.4 

94.9 

> 

400 

19.3 

68.6 

77.3 

82.3 

87.4 

88.2 

90.8 

92.1 

92.6 

93.5 

94.0 

94.1 

94.8 

94.8 

95.8 

96.2 

> 

300 

19.3 

63.7 

77.5 

82.7 

87.9 

88.7 

91.5 

93.0 

93.6 

94.6 

95.4 

95.5 

96.4 

96.5 

97.4 

98.0 

200 

19.3 

63.7 

77.6 

82.7 

38.1 

88.8 

°1.7 

93.2 

93.8 

95.0 

95.7 

95.8 

96.8 

96.9 

98.1 

93.6 

> 

100 

19.3 

68.7 

77.6 

82.7 

88.1 

88.9 

91.7 

93.3 

93.9 

95.1 

95.9 

96.0 

97.3 

97.4 

98.7 

99.4 

0 

19.3 

68.7 

77.6 

82.7 

88.1 

88.9 

91.7 

93.3 

93.9 

95.1 

95.9 

96.0 

97.3 

97.4 

98.8 

100. 0 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS. 
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CEILING  VERSUS  VISIBILITY 


43-46*49-72 


SEP 


PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE 
(FROM  HOURLY  OBSERVATIONS) 


0900-1100 

MCC*SuVt 


CflLING 

VlSiB.UTY  {STATUTE  MILES) 

(FEET) 

2  10 

— 

>  6 

>  5 

-*  4 

>  3 

>  2  Vs 

>  2 

>VA 

>  V/* 

>  J 

>  V„ 

k* 

>  Vi 

>5/6 

>  ’/« 

>  o 

NO  CEILING 
>  20000 

25.6 

29.8 

51.0 

58.7 

52.7 

60.6 

53.5 

61.6 

53.8 

61.9 

53.8 

61.9 

53.9 

62.0 

53.9 

62.1 

53.9 

62.1 

53.9 

62.1 

53.9 

62.1 

53.9 

62.1 

53.9 

62.1 

53.9 

62.1 

53.9 

62.1 

53.9 

62.1 

>  IP000 

>  16000 

29.9 

30.0 

58.9 

59.2 

60.7 

61.2 

61.0 

62.2 

62.1 

62.5 

62.1 

62.5 

62.2 

62.6 

62.2 

62.7 

62.2 

62.7 

62.2 

62.7 

62.2 

627 

62.2 

62.7 

62.2 

62,7 

62.2 

62.7 

62.2 

62.7 

62.2 

62.7 

>  14000 

>  12000 

30.9 

32.4 

60.9 

64.5 

62.9 

66.3 

63.9 

67.6 

64.2 

67.9 

64.2 

67.9 

64.3 

68.0 

64.4 

68.1 

64.4 

68.1 

64.4 

68.1 

64.4 

68._1 

64.4 

68.1 

64.4 

68.1 

64.4 

68.1 

64.4 

68.1 

64.4 

68.1 

>  <0000 
>  ?vOO 

33.5 

33.8 

67.4 

68.3 

69.7 

70.7 

70.8 

71.8 

71.1 

72.2 

71.1 

72.2 

71.2 

72.3 

71.3 

72.3 

71.3 

72.3 

71.3 

72.31 

71.3 

72.3 

71.3 

72.3 

71.3 

72.3 

71.3 

-72.3 

71.3 

JJL-Jl 

71.3 

—72-i3 

>  8000 
>  7000 

34.3 

34.5 

70.2 

71.0 

72.7 

73.5 

73.8 

74.7 

74.2 

75.1 

74.2 

75.1 

74.3 

75.2 

74.4 

75.3 

74.4 

75.3 

74.4 

75.3 

74.4 

75,3 

74.4 

75.3 

74.4 

75,3 

74.4 
7*. 3 

74.4 

75.3 

74.4 

75*31 

>  6000 
,  >  5000 

34.9 

35.5 

71.9 

73.2 

74.4 

75.9 

75.6 

77.1 

76.0 

77.6 

76.0 

77.6 

76.1 

77.7 

76.2 

77.8 

76.2 

77.8 

76.2 

77.8 

76.2 

(7.8 

76.2 

77.8 

76.2 

77.8 

76.2 

77.8 

76.2 

77.8 

76.2 

77.81 

>  4500 

>  4000 

35.5 

35.7 

73.2 

73.9 

75.9 

76.6 

77.2 

77.9 

77.6 

78.3 

77.6 

78.4 

77.8 

78.5 

77.8 

78.5 

77.8 

78.5 

77.8 

78.5 

77.3 
76. 5 

17.8 

78.1 

77.8 

78.5 

77.8 

78.5 

77.8 

78.5 

77.8 

78.5 

>  3500 

>  3000 

36.0 

36.8 

74.6 

76.1 

77.4 

78.9 

78.6 

80.2 

79.0 

ao.7 

79.1 

80.7 

79.2 

80.9 

79.2 

80.9 

79.2 

80.9 

79.2 

80.9 

79.2 

80.9 

79.2 

80.9 

79.2 

80.9 

79.2 

80.9 

79.2 

80.9 

79.2 

80.9 

>  2500 

>  2000 

'37.5 
38. 6 

77.7 

00.0 

60.8 

83.4 

82.0 

84.7 

82.5 

85.4 

02.6 

85.5 

82.7 

85.7 

82.0 

35.7 

82.8 

85.7 

82.8 

05.7 

82.8 

85.7 

82.8 

B5.7 

r82.8 

85.7 

82.8 

85.7 

82.8 

85.7 

82.8 

85.7 

>  1800 
>  1500 

38.8 

35.4 

80.9 

82.8 

84.3 

86.3 

85.6 

87.7 

86.3 

88.5 

86.3 

88.5 

86.6 

88.7 

86.6 

88.8 

86  •  6 
86.8 

86.6 

88.8 

86.6 

88.8 

86.6 

88.8 

86.6 

80.8 

86.6 

88.8 

86.6 

88.8 

86.6 
88. 8 

>  1200 
>  1000 

40.5 

40.7 

85.4 

86.8 

89.0 

90.7 

90.6 

92.5 

91.4 

93.4 

91.5 

93.5 

91.8 

03.8 

91.8 

93.9 

91.8 

93.9 

91.9 

94.1 

91.9 

94.1 

91.9 

94.1 

91.9 

94.1 

91.9 

94.1 

91.9 

94.1 

91.9 

94.1 

>  900 

>  800 

40.9 

41.0 

87.3 

88.0 

91.3 

92.0 

93.1 

93.8 

94.1 

94.9 

94.2 

95.1 

94.6 

95.4 

94.6 

95.6 

94.6 

95.6 

94.8 

95.8 

94.8 

95.8 

94.8 
95 » 8 

94.8 

95.8 

94.8 

95.8 

94.8 

95.8 

94.8 

95.8 

>  700 

>  600 

r:  500 
>  400 

41.3 

41.3 

88.8 

89.3 

93.0 

93.5 

94.9 

95.4 

96.1 

96.7 

96.3 

96.9 

96.7 

97.3 

96.0 

97.4 

96.  t' 

97.4 

97.0 
t  *.7 

97.0 

97.7 

97.0 

97.7 

97.0 

97.7 

97.0 

97.7 

97.0 

97.7 

97.0 

97.7 

41.4 

41.5 

89.6 

89.7 

93.9 

94.0 

96.0 

96.2 

97.5 

97.8 

97.6 

98.0 

96.2 

98.6 

98.7 

99.1 

98.7 

99.1 

99.0 

99.4 

99.0 

99.6 

99.0 

99.6 

99.0 

99.6 

99.1 

99.6 

99.1 

99.6 

99.1 

99.6 

>  300 

=!  200 

41.5 

41.5 

89.7 

89.7 

94.0 

94.0 

96.2 

96.2 

97.8 

97.8 

98.1 

98.1 

98.7 

98.7 

99.2 

99.2 

99.3 

99.3 

99.6 

99.6 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 
100. 0 

>  too 

>  0 

41.5 

41.5 

89.7 

89.7 

94.0 

94.0 

96.2 

96.2 

97.8 

97.8 

98.1 

98.1 

98.7 

98.7 

99.2 
9°.  2 

99.3 

99.3 

99.6 

99.6 

99.8 

99.0 

99.8 

99.8 

100. 0 
100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 
100. 0 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS  M 
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MYRTLE  BEACH  AFB  SOUTH  CAROLINA 

~  "**  STA»  <-'NHAW[ 


43-46/49-72 


PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE 
(FROM  HOURLY  OBSERVATIONS) 

VISIBILITY  (STATUTE  MILES) 


1200-1400 

MOULSIISII 


>10  2  4 


NO  CEILING 
>  20000 


>i  23  >?'/i  2  2  I  2LV4  2  IK 


53.0  53.0 
64.2  64.3 

64.5  64.6 

65.1  65.2 

67.1  67.1 

70.5  70.6 

74.2  74.3 

75.1  75.2 
77.0  77.0 

78.2  78.3 

78.9  79.0 

79.7  79.8 

00.2  80.2 

81.6  81.6 

82.3  82.3 

84.9  84.9 
87. Ol  87.1 

90.2  QQ.4 

90.3  91.0 

93.5  93.7 

95.6  95.8 

96.8  97.2 
97.0  07.4 

97.4  97.8 

97.9  98.2 
98.3  98.7 

98.9  99.4 
99,0  99.4 
99. O'  99.4' 
99.0  99.4 
99.0  99.4' 
99.0  99.4 


>  V,  >  V.  > 

>  5/16  >  % 

>  0 

53.0  53.0  53.6 
64.3  64.3  64.3 

53.0  53.0 
64.3  64.3 

53.0 

64.3 

64.6  64.6  64.6 
65.2  65.2  65.2 

64.6  64.6 
65.2  65.2 

64.6 

65.2 

67.1  67.1  67.1  67.1  67.1  67.1  67.1 

70.6  70.6  70.6  70.6  70.6  70.6  70.6 

74. 3l  74.3  74.3  74.3  74.3  74.3  74.3 

75. 2|  75.2  75.2  75.2  75.2  75.2  75.2 

77.0  77.0  77.0  77.0  77.0  77.0  77.0 

70.3  78.3  78.3  78.3  78.3  78.3  78.3 

79.0  79.0  79.0  79.0  79.0  79.0  79.0 

70.8  79.8  79.8  79.6)  79.8  79.8  79.8 

80.2  80.2  80.2  80.2  90.2  80.2  80.2 

81.6  31.6  81. 61  81.6  81.6  81.6  81.6 

82.3  82.3  82.3  82.3  32.3  82.3  82.3 

84.9  84.9  34.9  84.9  84.9  84.9,  84.9 

B7.1  87.1  87.1  87.1  87.1  87.1  87.1 

90.4  90.4  90.4  90,4  90.4  90.4  90.4 

91.0  91.0  91.0  91.0  91.0  91.0  91.0 

93.8  93.8  93. B  93,8  93.8  93.8  93.8 

96.0  96.0  96.0  96.0  96.0  96.0  96.0 

97.3  97.3  97,3  97,3  97.3  97.3  97.3 

97.5  97.6  97.6  97.6  97.6  97.6  97.6 

98.0  98.0  98.0  98.0  98.0  98.0  98.0 

98.5  98.5  98.5  98.5  98.5  98.5  98.5 

99.0  99.0  99.0  99. ol  99.0  99.0  99.0 

99.7  99.8  99.8  99.8  99.8  99.8  99.8 

99.8  99.9  99.9100,0100.0100.0100.0 

99.8  99.9  99. 9100. 0100. 0100. 0100. 0 
99.8  99.9  99. 9100, 0100. 0100. 010C.0 
99.8  99.9  99.9100.0100.0100.0100.0 
99.8  99.9  99. 9 100. 0100. 0100. 01100.0 


TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS  . 
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SEP 

MONTH 


I 


o 

a 

c 

c 

c 

r 
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PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE 


(FROM  HOURLY  OBSERVATIONS) 


CEILING 

(FEET) 

VISI8IUTY  ISTATUTE  MILES)  * 

>  10 

>6 

>  5 

>  4 

>  3 

>  Vh 

>  2 

>  V/j 

>  VA 

>  1 

>  Vi 

>  n 

>  'A 

>5/16 

>  Vi 

>  o 

NO  CEILING 

27.6 

51.8 

52.6 

53.1 

53.5 

53.5 

53.5 

53.5 

53.5 

53.5 

53.5 

53.5 

53.5 

5  ;  .  5 

53.5 

53.5 

> 

20000 

34.6 

64.7 

65.9 

66.5 

67.0 

67.0 

67.0 

67.0 

67.0 

67.0 

67.0 

67.0 

67.1 

67.1 

67.1 

67.1 

> 

18000 

34.0 

63.2 

66.5 

67.1 

67.6 

67.6 

67.6 

67.6 

67.6 

67.6 

67.6 

67.6 

67.6 

67.6 

67 .6 

67.6 

£ 

16000 

35.0 

65.7 

67.0 

67.6 

68.1 

66.1 

68.1 

68.1 

68.1 

68.1 

68.1 

68.1 

68.  J 

68.1 

68.1 

68.1 

> 

14000 

36.1 

67.6 

68.9 

69.5 

7O.0 

70.0 

70.0 

70.0 

70.0 

70.0 

70.0 

70.0 

70.0 

70.0 

70.0 

70.0 

si 

12000 

37.8 

70.7 

72.1 

72.7 

73.2 

73.2 

73.2 

73.2 

73.2 

73.2 

73.2 

73.2 

73_ij? 

73.2 

73.2 

73.2 

> 

10000 

39.4 

74.6 

76.2 

76.9 

77.4 

77.4 

77.4 

77.4 

77.4 

77.4 

77.4 

77.4 

77.5 

77. I1 

77.5 

77.5 

> 

9000 

39.9 

75.4 

77.0 

77.6 

78.1 

78.1 

78.1 

78.2 

78.2 

78.2 

78.2 

78.2 

78.2 

78.2 

78.2 

78.2 

> 

8000 

40.5 

76.8 

78.6 

79.3 

79.9 

79.9 

79.9 

79.9 

79.9 

79.9 

79.9 

79.9 

80.0 

80.0 

80.0 

80.0 

> 

7000 

41.0 

78.1 

79.9 

80.7 

81.4 

81.4 

81.4 

81.4 

81.4 

81.4 

81.4 

81.4 

81.5 

81.5 

81.5 

31.5 

> 

6000 

41.2 

78.8 

80.7 

81.5 

82.2 

82.2 

82.2 

32.2 

82.2 

82.2 

82.2 

02.2 

82.3 

82.3 

82.3 

82.3 

> 

5000 

41.9 

80.2 

82.1 

82.9 

83.7 

83.7 

83.7 

83.7 

83.7 

83.7 

33.7 

83.7 

83.7 

83.7] 

03.7 

83.7 

> 

*1500 

42.1 

30.4 

82.4 

83.2 

847d 

04.0 

84.0 

84.0 

84.0 

84.0 

84.0 

84.0 

34.1 

84.1 

84.1 

84.1 

> 

4000 

42.5 

81.3 

83.5 

84.4 

85.2 

85.2 

85.2 

85.2 

85.2 

85.2 

85.2 

85.2 

85.2 

85.2 

85.2 

85.2 

> 

3500 

43.3 

82.6 

84.8 

85.9 

86.7 

86.7 

86.7 

86.7 

86.8 

86.8 

86.3 

86.8 

86.8 

86.8 

86.9 

86.8 

> 

3000 

43.6 

84.4 

86.6 

87.8 

88.6 

88.6 

88.6 

88.7 

88.7 

88.8 

88.0 

88.8 

88.8 

88.8 

88.8 

88.6 

> 

2500 

44.0 

85.6 

87.8 

89.1 

89.9 

89.9 

89.9 

90.1 

90.2 

90.2 

90.3 

90.3 

90.4 

90.4 

90.4 

90.4 

2000 

44.7 

87.5 

89.9 

91.3 

92.2 

92.2 

92.2 

92.4 

92.5 

92.5 

92.6 

92.6 

92.7 

92.7 

92.7 

92.7 

> 

1800 

44.0 

87.8 

90,3 

91.7 

92.6 

92.6 

92.6 

92.0 

92.9 

92.9 

93.0 

93.0 

93.1 

93.1 

93.1 

93.1 

£ 

1500 

45.3 

09.4 

92.0 

93.4 

94.4 

94.5 

94.5 

94.7 

94.8 

94.9 

94.9 

94.9 

95.0 

95.0 

95.0 

95.0 

> 

1200 

45.7 

90.4 

93.0 

94.5 

95.5 

95.6 

95.7 

95.8 

95.9 

96.0 

96.0 

96.0 

96.1 

96.1 

96.1 

96.1 

> 

1000 

45.8 

90.9 

93.6 

95.1 

96.4 

96.5 

96.5 

96.8 

96.9 

96.9 

97.0 

97.0 

97.0 

97.0 

97.0 

97.0 

> 

900 

45.9 

91.3 

94.0 

95.5 

96.9 

96.9 

97.0 

97.2 

97.3 

97.4 

97.4 

97.4 

97.5 

97.5 

97.5 

97.5 

> 

800 

45.9 

91.7 

94.5 

96.1 

97.6 

97.6 

97.8 

98.1 

98.2 

98.3 

98.3 

93.3 

98.4 

98.4 

98.4 

98.4 

> 

700 

45.9 

91.8 

94.8 

96.5 

97.9 

98.0 

98.2 

98.5 

98.6 

98.8 

98.0 

98.8 

98.9 

98.9 

98.9 

98.9 

> 

600 

45.9 

91.9 

95.0 

96.8 

98.4 

98.5 

98.7 

99.1 

99.2 

99.4 

99.4 

99.4 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

£ 

500 

45.9 

91.9 

95.1 

96.9 

90.7 

98.8 

99.0 

99.3 

99.4 

99.6 

99.6 

99.6 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

> 

400 

45.9 

91.9 

95.1 

97.0 

98.8 

98.9 

99.2 

99.5 

99.6 

99.8 

99.8 

99.8 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

> 

300 

45.9 

91.9 

95.1 

97.0 

98.8 

98.9 

99.2 

99.6 

99.7 

99.8 

99.9 

99.9 

100. 0 

100.0 

100.0 

100. 0 

> 

200 

45.9 

91.9 

95.1 

97.0 

98.8 

98.9 

99.2 

99.6 

99.7 

99.9 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

2 

100 

45.9 

91.9 

95.1 

97.0 

98.8 

98.9 

99.2 

99.6 

99.7 

99.9 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

> 

0 

45.9 

91.9 

95.1 

97.0 

98.8 

98.9 

99.2 

99.6 

99.7 

99.9 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

USAF  ETAC  nn««  0*14.5(01  A)  wivous  fontoMS  op  this  po*m  apt  ossomc 


TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS  . 
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DATA  PROCESSING  BRANCH 
USAF  ETAC 

AIR  WEATHER  SERVICc/MAC 


CEILING  VERSUS  VISIBILITY 


13717  MYRTLE  BEACH  APB  SOUTH  CAROLINA  43-46/49-72 _ 

MAT  ON  STATION  NAM:  —————  YfAIS 


SEP 

MONTH 


PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  18£°~?000 

(FROM  HOURLY  OBSERVATIONS) 


CEiUNG 

(FEET) 

VISIBILITY  (STATUTE  MILESI 

c.  10 

>6 

>5 

>  A 

>  3 

>  Vn 

>2 

>  VA 

>  1'i 

>  1 

>  V. 

>  *i 

>  'A 

>5/16 

>  '/« 

>  0 

NO  CEILING 

23.9 

54 .3 

56.4 

57.4 

58.2 

58.2 

56.2 

58.2 

58.2 

58.2 

58.2 

58.2 

58.2 

58.2 

58.2 

58.2 

> 

20000 

28.1 

64.4 

67.1 

68.1 

69.0 

69.0 

69.1 

69.1 

69.1 

69.1 

69.1 

69.1 

69.1 

69.1 

69.1 

69.1 

> 

8000 

2d. 7 

65.3 

68.0 

69.0 

70.0 

70.1 

70.1 

70.1 

70.1 

70.1 

70.1 

70.1 

70.1 

70.1 

70.1 

70.1 

> 

-6000 

28.7 

65.8 

68.5 

69.5 

70.4 

70.5 

70.6 

70.6 

70.6 

70.6 

70.6 

70.6 

70.6 

70.6 

70.6 

70.6 

> 

uooo 

29.2 

07.0 

69.8 

70.8 

7IT81 

71.9 

71.9 

71.9 

71.9 

71.9 

71.9 

71.9 

71.9 

71.9 

71.9 

71.9 

> 

'2000 

30.4 

69.5 

72.2 

73.4 

74.3 

74.4 

74.4 

74.4 

74.4 

74.4 

74.4 

74.4 

74.4 

74.4 

74.4 

74.4 

> 

10000 

31.2 

72.7 

75.9 

77.1 

78.1 

78.2 

70.2 

70.2 

78.2 

78.2 

78.2 

78.2 

78.2 

76.2 

70.2 

78.2 

> 

90^ 

31.7 

73.6 

76.8 

78.0 

79.0 

79.1 

79.1 

79.1 

79.1 

79.1 

79.1 

79.1 

79.1 

79.1 

79.1 

79.1 

> 

8000 

32.2 

75.5 

79.2 

^30. 5 

81.5 

81.6 

81.7 

81.7 

81.7 

01.7 

81.7 

81.7 

81.7 

81.7 

81.7 

81.7 

7000 

32.4 

76.3 

80.1 

81.5 

82.5 

82.6 

82.6 

82.7 

82.7 

82.7 

02.7 

82.7 

82.7 

82.7 

82.7 

82.7 

> 

6000 

32.7 

77.4 

81.4 

82.8 

83.8 

83.9 

83.9 

84.0 

84.0 

84.0 

84.0 

84.0 

84.0 

84.0 

84.0 

84.0 

5000 

33.0 

78.5 

82.7 

84.0 

85.1 

35.2 

85.2 

85.3 

85.3 

35.3 

85.3 

85.3 

85.3 

35.3 

85.3 

85.3 

> 

4500 

33.2 

73.8 

83.0 

84.4 

85.4 

85.6 

85.6 

85.6 

85761 

85.6 

85.6 

85.6 

85.6 

85.6 

85.6 

85.6 

4000 

33.7 

80.3 

84.7 

66.1 

87.2 

87.4 

87.4 

87.4 

87.4 

87.4 

87.4 

87.4 

87.4 

87.  * 

87.4 

87.4 

> 

3500 

34.1 

81.2 

85.8 

87.3 

88.4 

88.6 

88.6 

88.6 

88.6 

88.6 

88.6 

88.6 

88.6 

88.6 

88.6 

88.6 

> 

3000 

34.4 

82.7 

87.3 

88.9 

90.2 

90.3 

90.4 

90.4 

90.4 

90.4 

90.4 

90.4 

90.4 

90.4 

90.4 

90.4 

> 

2500 

34.7 

83.7 

88.4 

90.2 

91.5 

91.6 

91.8 

91.9 

91.9 

91.9 

91.9 

91.9 

91.9 

91.9 

91.9 

91.9 

> 

2C00 

34.9 

84.9 

90.0 

91.8 

93.1 

93.3 

93.5 

93.6 

93.6 

93.6 

93.6 

93.6 

93.7 

93.7 

93.7 

93.7 

> 

1800 

35.1 

85.3 

90.4 

92.3 

93.6 

93.7 

94.0 

94.1 

94.1 

94.1 

94.1 

94.1 

94.1 

94.1 

94.1 

94.1 

> 

1500 

35.2 

86.3 

9i  .4 

93.3 

94.7 

94.8 

95.1 

95.3 

95.3 

95.3 

95.3 

95.3 

95.3 

95.3 

95.3 

95.3 

> 

1200 

35.4 

87.2 

92.6 

94.6 

96.1 

96.2 

9fc.6 

96.7 

96.7 

96.8 

96.8 

96.8 

96.8 

96.8 

96.3 

96.8 

1000 

35.5 

87.6 

93.1 

95.1 

96.8 

96.9 

97.3 

97.4 

97.4 

97.5 

97.5 

9^.5 

97.6 

97.6 

97.6 

97.6 

> 

900 

35.7 

87.9 

93.4 

95.4 

97.1 

97.2 

97.6 

97.8 

97.8 

97.8 

97.8 

97.8 

97.9 

97.9 

97.9 

97.9 

“ 

800 

35.7 

38.3 

93.9 

95.9 

97.6 

97.3 

98.2 

98.4 

98.4 

98.4 

98.4 

98.4 

98.5 

98.5 

98.5 

98.5 

> 

700 

35.7 

G8.4 

94.0 

96.0 

97.9 

98.0 

98.5 

98.6 

98.6 

98.7 

98.7 

98.8 

90.8 

98.8 

98.8 

98.8 

> 

600 

35.7 

88.5 

94.2 

96.3 

98.1 

98.2 

96.6 

99.0 

99.0 

99.1 

99.1 

99.1 

99.2 

99.2 

99.2 

99.2 

> 

500 

35.7 

88.5 

94.2 

96.5 

98.4 

98.5 

99.1 

99.3 

99.-, 

99.5 

99.6 

99,6 

'99.7 

90.7 

99.8 

99.8 

> 

400 

35.7 

88.5 

94.2 

96.6 

98.5 

98.6 

99.3 

99.5 

99.6 

99.7 

99.8 

99.8 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

> 

300 

35.7 

80.5 

94.2 

96.6 

90.5 

98.6 

99.3 

99.5 

99.6 

99.8 

99.8 

99.8 

100.0 

JOO.O 

100.0 

100.0 

200 

35.7 

88.5 

94.2 

96.6 

98.5 

98.6 

99.3 

99.5 

99.6 

99.fi 

99.0 

99.8 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

> 

100 

35.7 

88.5 

94.2 

96.6 

98.5 

98.6 

99.3 

99.5 

*9.6 

99.6 

99.0 

99.8 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

> 

0 

35.7 

88.5 

94.2 

96.6 

98.5 

98.6 

99.3 

99.5 

99.6 

99.8 

99.8 

L  99. 8 

1D0.0 

lioo.o 

100.0 

100.0 

USAF  ETAC  ;ui  6*  0*14.5(01  A)  fmvious  cotT^is  of  this  fo*m  am  ossoutt 
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OATA  PROCESSING  BRANCH 
USAF  ETAC 

AIR  WEATHER  SERVICG/MAC 


CEILING  VERSUS  VISIBILITY 


MYRTLE  BEACH  AFB  SOUTH  CAROLINA  43-46^49-72 


5  TAT, On  name 


PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE 
(FROM  HOURLY  OBSERVATIONS) 


2100-2300 

Mouesfisn 


VISIBILITY  (STATUTE  MILES) 


>10  >6 


>4  j  >3  |  >  ?'/>  |  >2  >VA  \  >!'/«  >1  >V«  >V»  >  'A  >5/16  >%  >0 


NOCeil'NG 

19.0 

58.7 

63.0 

64.4  65.6 

65.6 

65.8 

65.9 

65.9 

65.9 

65.5 

65.° 

65.9 

65.9 

65.9 

65.9 

- 

20000 

20.4 

65.1 

69.6 

71.0  72.3 

72.3 

72.5 

72.6 

72.6 

72.6 

72.6 

72.6 

72.6 

72.6 

72.6 

72.6 

> 

18000 

20.5 

65.3 

69.9 

71.3  72.6 

72.6 

72.8 

72,9 

72.9 

72.9 

72.9 

72.9 

73.0 

73. C 

73.0 

73.0 

> 

’.6000 

20.6 

65.5 

70.1 

71.6  72.8 

72.8 

73.1 

73.2 

73.2 

73.2 

73.2 

73.2 

73.2 

73.2 

73.2 

73.2 

> 

14000 

21.1 

67.9 

72.5 

74.0  75.2 

75.2 

75.5 

75.5 

75.5 

75.51 

75.5 

75.5 

75.6 

75.6 

75.6 

75.6 

> 

12000 

21.2 

69.4 

74.2 

75.7  77.0 

77.0 

77.2 

77.3 

77.3 

77.3 

77.3 

77.3 

77.4 

77.4 

77.4 

77.4 

10000 

21.8 

72.3 

77.5 

79.0  80.4 

80.4 

80.6 

80.7 

80.7 

80.7 

80.7 

80.7 

80.7 

80.7 

80.7 

80.7 

9000 

21.8 

73.0 

78.3 

79.8  81.1 

81.1 

31.4 

81.5 

81.5 

81.5 

81.5 

81.5 

81.5 

81.5 

81.5 

81.5 

> 

8000 

21.9 

74.3 

soTo1- 

81.5  82.8 

82.8 

83.1 

83.2 

83.2 

83.2 

83.2 

83.2 

83.2 

83.2 

83.2 

83.2 

> 

7000 

22.0 

75.7 

81.5 

83.0  84.4 

84.4 

84.6 

84.7 

84.7 

84.7 

84.7 

84.7 

84.7 

84.7 

84.7 

84.7 

> 

6000 

22.2 

76.5 

02.4 

83.9  85.2 

85.2 

85.5 

85.5 

85.5 

85.5 

85.5 

85.5 

85.6 

85.6 

85.6 

85.6 

> 

5000 

22.3 

77.4 

83.3 

84.9  86.2 

86.2 

86.5 

86.6 

86.6 

86.6 

86.6 

86  •  6 

86.6 

86.6 

86.6 

86.6 

> 

4500 

22.4 

77.5 

83.7 

85.2  86.6 

86.6 

86.3 

86.9 

86.9 

86.9 

86.9 

66.9 

87.0 

87.0 

87.0 

87.0 

> 

4000 

22.6 

78.3 

84.7 

86.2  87.6 

87.6 

88.0 

88.1 

88.1 

8B.1 

88.1 

88.1 

88.1 

88.1 

88.1 

88.1 

> 

3500 

22.8 

78.9 

85.3 

87.0  88.4 

88.4 

88.7 

88.8 

86.8 

88.8 

88.8 

88.8 

88.9 

88.9 

88.9 

88.9 

> 

3000 

22.9 

80.0 

86.6 

88.3  89.7 

89,7 

90.1 

90.1 

90.1 

90.1 

90.2 

90.2 

90.2 

90.2 

90.2 

90.2 

> 

2500 

23.3 

81.1 

87.9 

89.6  91.1 

91.1 

91.4 

91.5 

91.5 

91.5 

91.5 

91.5 

91.6 

91.6 

91.6 

91.6 

2CQQ 

23.3 

82.6 

89.4 

91.1  92.7 

92.7 

93.0 

93.1 

93.1 

93.1 

93.1 

93.1 

93.2 

93.2 

93.2 

93.2 

> 

1800 

23.3 

82.8 

89.7 

91.5  93.1 

93.1 

93.4 

93.5 

93.5 

93.5 

93.5 

93.5 

93.5 

93.5 

93.5 

93.5 

> 

1500 

23.7 

03.9 

90.9 

92.8  94.5 

94.5 

95.0 

95.0 

95.0 

95.0 

95.1 

95.1 

95.1 

95.1 

95.1 

95.1 

> 

1200 

23.7 

84.7 

91.8 

93.8  95.6 

95,6 

96.1 

96.2 

96.2 

96.2 

96.3 

96.3 

96.3 

96.3 

96.3 

96.3 

> 

1000 

23.8 

85.2 

92.7 

94.7  96.5 

96.5 

97.2 

97.4 

97.4 

97.4 

97.4 

97.4 

97.5 

97.5 

97.5 

97.5 

> 

900 

23.8 

85.5 

93.1 

95.2  97.1 

97.1 

97.8 

98.0 

98.0 

98.0 

98.1 

98.1 

98.1 

98.1 

98.1 

98.1 

> 

800 

23.8 

85.8 

93.5 

95.6  97.5 

97.5 

98.2 

98,4 

98.4 

98.4 

98.5 

98.5 

98.5 

98.5 

98.5 

98.5 

> 

700 

23.91 

85.9 

93.6 

95.9  97.8 

97.9 

98.6 

98.7 

98.7 

98.8 

98.8 

98.8 

98.9 

98.9 

98.9 

98.9 

> 

600 

24.0  66.1 

93.8 

96.1  98.1 

98.1 

98.9 

99.1 

99.1 

99.2 

99.2 

99.2 

99.3 

99.3 

99.3 

99.3 

> 

500 

24.0 

86. 2 

94.0 

96.4  98.3 

98.4 

99.2 

99.4 

99.4 

99.5 

99.5 

99.5 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

400 

24.0 

86.3 

94.1 

96.5  98.5 

98.6 

99.4 

99.6 

99.6 

99.7 

99.7 

99.7 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

-> 

300 

24.0 

86,3 

94.1 

96.5  98.6 

98.6 

99.4 

99.6 

99.6 

99.8 

99.8 

99.8 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

> 

200 

24.0 

86.3 

94.1 

96.5  98.6 

98.6 

99.5 

99.7 

99.7 

99.9 

99.9 

99.9100.0100.0100.0100.0 

> 

100 

24.0 

86.3 

94.1 

96.5  98.6 

98.6 

99.5 

99.7 

99.7 

99.9 

99.9 

99.9100.0100.0100.0100.0 

> 

0 

24.0 

86.3 

94.1 

96.5  98.6 

98.6 

99.5 

99.7 

99.7 

99.9 

99.9 

99.9100.0100.0100.0100.0 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS. 
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DATA  PROCESSING  BRANCH 
USAF  ETAC 

AIR  WEATHER  SSRVICE/HAC 


CEILING  VERSUS  VISIBILITY 


MYRTLE  BEACH  AFB  SOUTH  CAROLINA 

'  '  r  StATlQNNAWC 


43-46a49-72 


OCT 


PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE 
(FROM  HOURLY  OBSERVATIONS) 


0000-0200 

'•O‘J'S'1 '  ’  I 


C0UNO 

VISIBILITY  (STATUTE  MILES) 

(FEET) 

>  10 

>6 

>  5 

>4 

>3 

>  2’/i 

>  2 

> 

>  1*4 

>  l 

>  V. 

>  V* 

>5/16 

>  ’4 

>  0 

NO  CEILING 

13.0 

53.2 

59.9 

63.7 

65.7 

o5.9 

67.4 

68.0 

68.2 

69.2 

69,6 

69.6 

70.0 

70.0 

70.3 

70.6 

20000 

13.4 

55.3 

62.2 

66.5 

68.6 

68.8 

70.3 

71.0 

71.1 

72.1 

72.5 

72.5 

73.0 

73.0 

73.2 

73.6 

> 

16000 

13.4 

55.4 

62.4 

66.6 

68.6 

68.9 

70.5 

71.1 

71.3 

72.3 

72.7 

72.7 

73.1 

73.1 

73,4 

73.7 

> 

16000 

13.3 

55.7 

62.6 

66.9 

69.0 

69.2 

70.7 

71.4 

71.5 

72.5 

72.9 

72.9 

73.4 

73.4 

73.6 

74.0 

> 

uooo 

13.9 

56.8 

63.9 

68.2 

70.3 

70.5 

72.1 

72.7 

72.9 

73.9 

74.3 

74.3 

74.7 

74.7 

75.0 

75.3 

> 

12000 

14.1 

57.8 

64.9 

69.3 

71.6 

71.8 

73.4 

74.0 

74.2 

75.2 

75.6 

75.6 

76.0 

76.0 

76.3 

76.6 

> 

1Q0C0 

14.4 

59.9 

67.2 

71.7 

74.1 

74.3 

75.9 

76.6 

76.7 

77.7 

78.1 

78.1 

78.6 

78.6 

78.8 

79.2 

> 

9000 

14.5 

60.4 

67.7 

72.2 

74.7 

74.9 

76.5 

77.1 

77.3 

78.3 

78.7 

78.7 

79.2 

79.2 

79.4 

79.8 

> 

8000 

14.9 

61.8 

69.2 

73.7 

76.3 

76.5 

78.1 

78.7 

78.9 

79.  o 

80.3 

80.3 

"0.8 

80.8 

81.0 

81.4 

> 

7000 

15.1 

63.0 

70.5 

75.0 

77.6 

77.7 

79.4 

80.0 

80.2 

31.2 

81.6 

81.6 

«?f0 

82.0 

82.3 

82.6 

> 

6000 

15.2 

63.8 

71.4 

76.0 

78.5 

78.7 

BO. 3 

81.0 

81.1 

32.2 

82.6 

82.6 

83.0 

83.0 

83.2 

83.6 

> 

5000 

15.3 

65.5 

73.2 

77.8 

80.4 

80.6 

82.2 

82.9 

83.0 

84.1 

84.5 

84.5 

84.9 

84.9 

85.1 

85.5 

> 

4500 

15.4 

65.9 

73.6 

78.3 

80.9 

81.1 

82.7 

83.3 

83.5 

84.5 

84,9 

84.9 

85.4 

35.4 

85.6 

86.0 

■> 

4000 

15.5 

67.0 

74.8 

79.6 

82.2 

82.5 

84.1 

84.8 

84.9 

86.0 

36.4 

86.4 

86.8 

86.8 

87.0 

87.4 

> 

3500 

15.5 

6  /.6 

75.5 

80.3 

83.0 

33.3 

84.9 

35.6 

85.7 

86.8 

87.2 

87.2 

87.6 

87.6 

87.31  88.2 

•> 

3000 

15.6 

68.2 

76.2 

80.9 

83.7 

83.9 

85.6 

86.2 

86  •  4 

87.4 

87.8 

87.8 

88.3 

88.3 

88.5 

88.9 

> 

2500 

15.7 

68.6 

76.6 

81.3 

84.1 

84.3 

86.0 

86.6 

86.8 

87.8 

88.2 

88.2 

88.7 

88.7 

88.9 

89.3 

2000 

16.0 

69.5 

78.0 

82.9 

85.8 

86.1 

87.8 

88.4 

88.6 

89.6 

90.0 

90.0 

90.5 

90.5 

90.7 

91.1 

> 

1800 

16.0 

69.7 

78.2 

83.2 

06.0 

86.3 

88.0 

88.6 

88.8 

89.9 

90.3 

90.3 

90.7 

90.7 

90.9 

91.3 

> 

1500 

16.0 

70.7 

79.4 

84.4 

87.3 

87.6 

89.3 

89.9 

90.1 

91.1 

91.5 

91.5 

92.0 

92.0 

92.2 

92.6 

> 

’200 

16.1 

71.5 

80.4 

85.5 

88.5 

88.8 

90.5 

91.1 

91.3 

92.4 

92.0 

92.8 

93,2 

93.2 

93.4 

93.8 

> 

1000 

16.2 

72.1 

81.1 

86.6 

89.6 

90.1 

91.8 

92.4 

92.6 

93.6 

94.0 

94.0 

_9JbJ> 

94.5 

94.7 

95,1 

> 

900 

16.2 

72.3 

81.3 

86.8 

89.9 

90.4 

92.1 

92.3 

92.9 

94,0 

94.4 

94.4 

94.8 

94.8 

95.1 

95.4 

800 

16.3 

72.5 

81.6 

87.2 

90.3 

90.7 

92.5 

93.2 

93.3 

94.4 

94.8 

94.8 

95.2 

95.2 

95.5 

95.8 

> 

700 

16.3 

72. e 

82.0 

87.7 

90.9 

91.3 

93.0 

93.8 

94.0 

95.1 

95.5 

95.5 

95.9 

95.9 

96.1 

96.5 

600 

16.3 

73.2 

82.4 

88.2 

91.5 

91.9 

93.6 

94.4 

94.6 

95.7 

96.1 

96.1 

96.5 

96.5 

96.7 

97.1 

> 

500 

16.3 

73.4 

82.6 

88.4 

92.0 

92.4 

94.3 

95.1 

95.3 

96.3 

96,7 

96.7 

97.2 

97.2 

97.4 

97.8 

> 

400 

16.3 

73.6 

82.8 

88.6 

92.4 

92.8 

94.8 

95.5 

95.7 

96.8 

97.2 

97.2 

97.6 

97.6 

97.9 

98.2 

> 

300 

16.3 

73.6 

82.8 

88.8 

92.6 

93.0 

95.0 

95.0 

96.0 

97.1 

97.5 

97.5 

97.9 

98.0 

98.2 

98.6 

> 

200 

16.3 

73.6 

82.9 

88.9 

92.7 

93.1 

95.3 

96.3 

96.5 

97.6 

98.0 

98.0 

98.4 

93.5 

98.7 

99.1 

> 

100 

16.3 

73.6 

82.9 

88.9 

92.7 

93.2 

95.3 

96.4 

96.6 

97.7 

98.1 

98.1 

98.6 

98.7 

99.2 

99.6 

> 

0 

16.3 

73.6 

82.9 

88.9 

92.7 

93.2 

95.3 

96.4 

96.6 

97.7 

9e.2 

98.2 

98.6 

96.8 

99.3 

100.0 

TOTAl  NUMBER  OF  OBSERVATIONS. 
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CEILING 


PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE 
(FROM  HOURLY  OBSERVATIONS) 

VISI8IUIV ISIAIUI  EMILES) 

2  10  |  24  I  25  |  >t  I  >3  I  2ft  2  2  I  2 1 55  2  1%  2  1  2  31  >  li 


0900-1100 

’Ou*$(i?n 


>  Vi  >5/16 


NO  CEILING 

26.6 

56.2 

57.7 

58.1 

58.4 

58.6 

58.7 

58.8 

58.8 

5R.8 

58.9 

53.9 

58.9 

58.9 

58.9 

58.9 

20000 

29.4 

63. C 

64.6 

65.2 

65.6 

65.8 

65.9 

66.0 

66.0 

66.1 

66.1 

66.1 

66.1 

66.1 

66.1 

66.1 

18000 

29.4 

63.1 

64.7 

65.4 

65.8 

65.9 

66.1 

66.1 

66.1 

66.2 

66.3 

66.3 

66.3 

66.3 

66.3 

66.3 

> 

16000 

29.4 

63.2 

64.9 

65.5 

65.9 

66.1 

66.2 

66.3 

66.3 

66.4 

66.4 

66.4 

66.4 

66.4 

66.4 

66.4 

> 

UOOO 

29.8 

64.2 

65.9 

66.5 

67.0 

67.1 

67.2 

67.3 

67.3 

67.4 

67.4 

67.4 

67.4 

67.4 

67.4 

67.4 

> 

1200C 

30.3 

65.9 

67.6 

68.3 

68.7 

68.9 

69.0 

69.1 

69.1 

69.2 

69.2 

69.2 

69.2 

69.2 

69.2 

69.2 

> 

10000 

31.2 

69.4 

71.3 

72.0 

72.5 

72.6 

72.7 

72.8 

72.8 

72.9 

72.9 

72.9 

72.9 

72.9 

72.9 

72.9 

£ 

9000 

31.6 

70.0 

72.1 

72.9 

73.4 

73.5 

73.6, 

73.7 

73.7 

73.8 

73.8 

73.8 

73.8 

73.8 

73.8 

73.8 

8000 

31. B 

71.4 

73.6 

74.4 

74.9 

75.1 

75.2 

75.3 

75.3 

75.3 

75.4 

75.4 

75.4 

75.4 

75.4 

75.4 

> 

7000 

31.9 

72.7 

75.0 

75.9 

76.4 

76.5 

76.7 

76.7 

76.7 

76.8 

76.8 

76.8 

76.8 

76.8 

76.8 

76.8 

> 

6000 

32.0 

73.6 

75.8 

76.7 

77.2 

77.3 

77.5 

77.5 

77.5 

77.6 

77.7 

77.7 

77.7 

77.7 

77.7 

77.7 

> 

5000 

32.5 

74.6 

76.9 

77.9 

78.4 

78.6 

78.7 

78.0 

78.8 

78.9 

76.9 

78.9 

78.9 

78.9 

78.9 

78.9 

> 

4500 

32.7 

74.9 

77.2 

78.2 

78.7 

78.9 

79.0 

79.0 

79.0 

79.1 

79.2 

79.2 

79.2 

79.2 

79.2 

79.2 

> 

4000 

32.9 

75.5 

77.8 

78.8 

79.4 

79.6 

79.7 

79.7 

79.7 

79.8 

79.9 

79.9 

79.9 

79.9 

79.9 

79.9 

3500 

33.3 

76.4 

78.8 

79.8 

80.4 

80.6 

80.7 

80.7 

80.7 

80.8 

80.9 

80.9 

80.9 

80.9 

80.9 

80.9 

3000 

33.6 

77.3 

79.9 

80.9 

81.6 

81.8 

01.9 

81.9 

81.9 

82.0 

82.1 

82.1 

82.1 

82.1 

82.1 

82.1 

2500 

33.8 

78.1 

00.6 

81.8 

82.5 

82.6 

82.7 

82.8 

82.8 

83.0 

83.0 

83.0 

83.0 

83.0 

83.0 

83701 

2000 

34.5 

80.1 

82.8 

84.0 

84.7 

84.9 

85.0 

85.1 

85.1 

85.2 

85.3 

85.3 

85.3 

85.3 

85.3 

85.3 

> 

1800 

34.5 

80.3 

83.0 

84.2 

85.0 

85.2 

85.3 

85.4 

65.4 

85.5 

85.5 

85.5 

85.5 

05.5 

85.5 

85.5 

> 

1500 

35.1 

82.3 

85.3 

86.6 

87.5 

87.7 

87.0 

87.9 

87.9 

00.1 

88.1 

88.1 

88.1 

83.1 

88.1 

88.1 

> 

1200 

35.4 

e3.9 

87.4 

88.6 

89.6 

39.8 

90.1 

90.2 

90.2 

90. 3 

90.3 

90.3 

90.3 

90.3 

90.3 

90.3 

> 

1000 

35.6 

85.2 

89.0 

90.5 

91.6 

91.8 

92.1 

92.2 

92.2 

92.3 

92.4 

92.4 

92.4 

92.4 

92.4 

92.4 

> 

900 

35.7 

86.0 

89.9 

91.4 

92  <6 

92.8 

93.0 

93.2 

93.2 

93.3 

93.4 

93.4 

93.4 

93.4 

93.4 

93.4 

* 

800 

35.7 

87.0 

91.0 

92.7 

94.0 

94.2 

94.5 

94.7 

94.7 

94.9 

94.9 

94.9 

94.9 

94.9 

94.9 

94.9 

> 

700 

35.8 

87.4 

91.5 

93.4 

94.7 

95.1 

95.5 

95.7 

95.7 

95.8 

95.9 

95.9 

95.9 

95.9 

95.9 

95.9 

600 

35.8 

87.8 

92.1 

94.1 

95.6 

95..  9 

96.4 

96.6 

96.6 

96.8 

96.0 

96.8 

96.8 

96.8 

96.8 

96.8 

> 

500 

35.9 

88.6 

93.1 

95.2 

96.9 

97.4 

98.1 

98.3 

98.3 

98.5 

98.5 

98.5 

96.5 

98.5 

98.5 

98.5 

> 

400 

35.9 

88.6 

93.2 

95.4 

97.2 

97.7 

93.5 

98.8 

98.8 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

99.1 

> 

300 

35.9 

88.8 

°3.4 

95.7 

97.5 

98.1 

99.0 

99.5 

99.5 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.8 

> 

200 

35.9 

88.9 

93.5 

95.8 

97.6 

98.2 

99.1 

99.6 

99.6 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.9 

99.9 

> 

*00 

35.9 

88.  A  93.51 

95.8 

97.6 

98.2 

99.1 

99.6 

99.6 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

LOO.O 

LOO.O 

> 

0 

35.9 

8P.9 

93.5 

95.81 

97.6 

98.2 

99.1 

99.6 

99.6 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8100.0 

.00.0 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS- 
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PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE 
(FROM  HOURLY  OBSERVATIONS) 

VISIBILITY  (STAMTE  MILES) 

4  >3  >m  I  >  J  >1VL  >1'/.  >1  >V.  >  »i 


MOgiSliSi  I 


2  VS  >5/16  > 


NO  CEILING 
=:  20000 


53.8  58 

67.1  67 

67.5  67 

67.9  67 

69.2  69 

71.6  71 

74.5  74 

75.6  75 

77.9  77 

79.6  79 

80.9  30 
32.4  82 
83.0  B3 

84.3  84 
85.0  85 

8t-,6  86 

88.3  88 

90.6  90 

91.3  91 

93.4  93 

95.2  95 

96.7  96 
97.1  97 

97.6  97 

98.3  98 

98.8  98 

99.4  99 

99.6  99 

99.8  99 

99.9100 

99.9100 
99.9100 


.8  58.8 
•i  67.1 
.5  67.5 
.9  67.9 
.2  69.2 
.6  71.6 
.5  74.5 
.6  75.6 
.9  77.9 
♦  6  79.6 
.9  80.9 
.4  82.4 
^0|  83.0 
.31  84.3 
.0  85.0 
.6  86.6 
.3  88.3 
.6  90.6 
.3  91.3 
.4  93.4 
.2  95.2 
.7)  96.7 
.1  97.1 
.6  97.6 
.4  98.4 
.8  98.8 
.5  99.5 
.7  99.7 
.3  99.8 
.0100.01 
.0100. 01 
.0100.01 


56.0  58 

67.1  67 

67.5  67 

67.9  67 

69.2  69 

71.6  71 

74.5  74 

75.6  75 

77.9  77 

79.6  79 

80.9  80 
82.41  82 
83.0  83 

84.3  84 
85.0  85 

86.6  86 

88.3  88 

90.6  90 
91.3)  91 

93.4  93 
95.2  95 

96.7  96 
97.1  97 

97.6  97 

98.4  98 

98.8  98 

99.5  99 

99.7  99 

99.9  99 
00.0100 
00.0100 
00.0100 


.8  58.8 
.1  67.1 
.5  67.5 
♦9  67.9 
.2  69.2 
.6  71.6 
.5  74.5 
♦  6  75.6 
.9  77.9 
.6  79.6 
.9  80.9 
. 4i  82.4 
.0  33.0 
.3  84.3 
.0  85.0 
.6  86.6 
7318873 
.61  90.6 
.3  91.3 
.4,  93.4 
.2  95.2 
.7  96.7 
.1  97.1 
.6  97.6 
.4  98.4 
.8  98.8 
.5  99.5 
.7  99.7 
.9  99.9 
.0100.0 
.0100.0 
.0100.0 


TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS. 
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OCT 


PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  V 

(FROM  HOURLY  OBSERVATIONS) 


CEILING 

(FEETI 

- - - — — —  ■  \ 

visibility  (statute  milesi  j 

>  10 

3177 

35.0 

>4 

>  5 

>  4 

>3 

>  Vh 

>2 

>  l'/j 

>  V/t 

>  1 

> 

>  V* 

>■/, 

>5/16 

>  0  J 

7.0  CtllING 

>  roooo 

56.8 

65.0 

57.7 

66.1 

58.0 

66.5 

58.4 

67.0 

5B.4 

67.0 

38.5 

67,0 

58.5 

67.0 

58.5 

67.0 

58.5 

67.1 

58.5 

67.1 

58.5 

67.1 

58.5 

67.1 

53.5 

67.1 

58.5 

67.1 

53.5| 

•..7.11 

18000 

35.3 

65.6 

66.7 

67.1 

67.5 

67.5 

67.6 

67.6 

67.6 

67.7 

67.7 

67.7 

67.7 

67.7 

67.7 

67.7 

> 

16000 

35.4 

66.0 

67.0 

67.5 

67.9 

67.9 

68.0 

68.0 

68.0 

68.0 

68.0 

68.0 

68.0 

68.0 

63.0 

68.0 

> 

14000 

36.1 

67.4 

68.5 

68.9 

69.4 

69.4 

69.4 

69.4 

69.4 

69.5 

69.5 

69.5 

69.5 

69,5 

69.5 

69,5 

> 

12000 

37.4 

69.9 

71.2 

71.7 

72.2 

7?. 2 

72.2 

72.2 

72.2 

72.3 

72.3 

72.3 

72.3 

72.3 

72.3 

72.3 

10000 

38.7 

73.5 

74.9 

75.4 

75.9 

75.9 

75.9 

75.9 

75.9 

76.0 

76.0 

76.0 

76.0 

76,0 

76.0 

76,0 

> 

9000 

38.3 

74.1 

75.5 

76.1 

76.5 

76.5 

7  b  •  6 

76.6 

76.6 

76.6 

76.6 

76.6 

76.6 

76.6 

76.6 

76.6 

> 

8000 

3975 

^76.4 

78.0 

78.7 

79.1 

7<r.i 

79.2 

79.2 

79.2 

79.2 

79.2 

79.2 

79.2 

79,2 

79.2 

79.2 

> 

7000 

40.0 

78.2 

79.9 

80.7 

81.1 

81.1 

81.2 

81.2 

01.2 

81.2 

81.2 

81.2 

81.2 

81.2 

81.2 

81. 2 

1  a 

6000 

40.5 

79.6 

81.3 

82.0 

82.5 

82.5 

82.5 

82.5 

82.5 

82,6 

82.6 

82.6 

82.6 

82.6 

82.6 

82.6 

> 

5000 

41.3 

81.4 

83.1 

3*..  9 

34.4 

84.4 

84.4 

84.4 

34.4 

84.5 

84.5 

84.5 

84.5 

84.5 

84.5 

04.5 

> 

4500 

41.6 

82.0 

83.7 

84.5 

84.9 

84.9 

85.0 

85.0 

85.0 

85.1 

85.1 

85.1 

85.1 

85. 1 

35.1 

85.1 

> 

4000 

41.9 

83.5 

85.3 

86.2 

86.7 

86.7 

86.8 

86.8 

06.6 

86.9 

86.9 

86.9 

86.5 

86.9 

86.9 

86.9 

> 

3500 

42.3 

84.8 

86.7 

87.6 

08.1 

88.1 

88.2 

88.2 

88.2 

88.2 

38.2 

88.2 

88.2 

88.2 

88.2 

88.2 

> 

3000 

42.5 

05.6 

87.8 

88.8 

89.3 

39.3 

89.5 

89.5 

89.5 

89.5 

89.5 

89.5 

89.5 

89.5 

89.5 

89.5 

2500 

43.1 

87.3 

89.3 

90.4 

90.9 

90.9 

91.1 

91.1 

91.1 

91.1 

91.1 

91.1 

91.1 

91.1 

91.1 

91.1 

> 

2000 

43.6 

89.2 

91.2 

92.3 

92.9 

92.9 

93.1 

93.1 

93.1 

93.1 

93.1 

93.1 

93.1 

93.1 

93.1 

93.1 

> 

ieoo 

43.7 

89.5 

91.5 

92.0 

93.1 

93.1 

93.3 

93.3 

93.3 

93.4 

93.4 

93.4 

93.4 

93.4 

93.4 

93.4 

> 

1500 

44.1 

90.6 

92.7 

93.7 

94.5 

94.5 

94.7 

94.7 

94.7 

94.8 

94.8 

94.8 

94.8 

94.8 

94.8 

94.8 

> 

1200 

44.3 

91.9 

94.1 

95.2 

96.0 

96,0 

96.3 

96.3 

96.3 

96.4 

96.4 

96.4 

96.4 

96.4 

96.4 

96.4 

> 

1000 

44.5 

92.4 

94.7 

96.0 

96.9 

97.0 

97.3 

97.4 

97.4 

97.4 

97.4 

97.4 

97.4 

97.4 

97.4 

97.4 

900 

44.5 

92.6 

94.8 

.96,2 

97.1 

97.1 

97.4 

97.5 

97.5 

97.6 

97.6 

97.6 

97.6 

97.6 

97.6 

97.6 

£ 

eoo 

44.5 

92.8 

95.1 

96.4 

97.4 

97,4 

97.8 

97.9 

97.9 

98.0 

98.0 

98.0 

98.0 

98.0 

98.0 

98.0 

> 

700 

44.6 

93.0 

95.5 

96.9 

97.9 

97.9 

98.4 

98.5 

98.5 

98.6 

98.6 

98.6 

98.6 

98.6 

98.6 

93.6 

> 

<500 

44.6 

93.1 

95.7 

97.2 

98.3 

98.4 

98.9 

99.0 

99.0 

99.1 

99.1 

99.1 

99.1 

99.1 

99.1 

99.1 

> 

500 

44.6 

93.1 

95.9 

97.4 

98.5 

98.6 

99.3 

99.5 

99.5 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

> 

400 

44.6 

93.1 

95.9 

97.4 

98.6 

98.6 

99.5 

99.6 

99.6 

99.8 

99.8 

99.8 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

> 

300 

44.6 

93.2 

96.0 

97.4 

98.6 

98.7 

99.5 

99.6 

99.7 

99.8 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

> 

200 

44.6 

93.2 

96.0 

97,4 

98.6 

98.7 

99.5 

99.6 

99.7 

99.8 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

> 

100 

44.6 

93,2 

96.0 

97.4 

98.6 

98.7 

99.5 

99.7 

99.7 

99.9 

99.9 

99.9 

100.0 

100,0 

100.0 

100.0 

> 

0 

44  •  6 

93.2 

96.0 

97.4 

98.6 

98.7 

99,5 

99.7 

99.7 

99.9 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS _ 
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MYRTLE  BEACH  AFB  SOUTH  CAROLINA 


42-46*49-72 


PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE 
(FROM  HOURLY  OBSERVATIONS) 


0000-0200 


V.SIBHITY  (STATUTE  MILES) 


>10  >6 


NO  CEILING  [ 

>  20000  j 


|  >  10000 
I  >  SOOO 


65.1  65.5 

68.1  63.5 

68. 21  63.6 
63.4  63.8 

69.2  69.6  ~ 
71.01  71.4 

73.7  74.1 
74.61  75.1 

76.21  76.6 

77.3  77.7 

76.7  79.1 

30.7  81.1 
81.2]  81.6 

82.71  83.1 

33.6  84.0 

84.71  85.0 

85.1  85.5 
86. Z\  e6.6 
86.3.  87.2 
37.7)  88.1 

88.6  89.1 

89.6  9<i.O 

89.8  90.2 

90.4  90.8 
91.0  91.4" 

91.7  92.2 

92.1  92.6 

92.4  92.8 

92.71  93.1" 
93.0  93.5 
93.0  93.5 
93.0  93.5 


>  \v.  >  i 

65.51  6675" 

68.5  69.6 

68.6]  69.7 
68.8  69.9 

69.6]  70.7 
71.4)  72.5 

74.1  75.2 
75.11  76.3 

76.6  77. 7j" 

77.7  78.81 

79.1  80.2 

81.1  32.2 
81. 61  82.8 

83.1  84.2 
64.0  85.2 
85.0)  86.2 

85.5  86.6 

86.6  87.8 
87. 2)  '88. 3 
88. 1|  89.3 

89.1  90.3 
90.0  91.3 

90.2  91.5 

90.6  92.0 
91.4  92.6 

92.2  93.4 

92.6  93. ( 
92.;;  94,i 
93. l]  94.4 

93.6  95.0 
93.6  95.1 
93.6  95.1 


>'A  I  >5/16 


67.2  67.2 

70.3  70.4 

70.4  70.5 

70.61  70.7 

71.5  71.5 
73. 2\  73.3 

75.9  76.0 
77.0  77.1 

78 .4  78 .5 

79.6  79.7 
81.0  81.1 

82.9  83.1 

83.5  83.6 
85.0  85.1 

85.9  86.0 
87.0  87.1 

87.4  87.5 

88.61  88.7 

89.1  89.2 

90.2  90.3 

91.2  91.3 
92.2.  92.3 

92.4  92.5 
93.01  93.1 
93.6)93.7 

94.3  94.4 
947r  94.8" 
95.0  95.1 

95.4  95.5" 
96.0  96. 1. 
96.1  96.2 
96.1  96.2 


USAF  ETAC 
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S1AT.ON 


MYRTLE  BEACH  AFB  SOUTH  CAROLINA 

SfAlONNAVt 


42-46*49-72 


PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE 
(FROM  HOURLY  OBSERVATIONS) 


CEILING 

(FECI) 

no  CEIUNG 

l  ? 

7GQ00 

1  ^ 

18000 

1  > 

tftOOO 

> 

UOOO 

- 

'7000 

> 

10000 

> 

9000 

8000 

> 

7000 

6000 

> 

sooo 

4600 

4000 

3600 

> 

3000 

2500 

2000 

1800 

< 

1500 

1200 

> 

1000 

900 

> 

800 

> 

700 

> 

600 

500 

> 

400 

> 

300 

£ 

20C 

> 

100 

> 

0 

>10  >6  >5 


V1S1BIIITV  (STATUTE  MILES) 


>3  >2  >IVl  il'/.  >1 


0300-0500 

K>U»Sft Tl  I 


>  Ti  >'/)  >5/16  >  Vi  >0 

677ft  68.4  60^5  69.4 ”7075 

70.3  71.2  71 .4  72.3  73.5 

70.5  71.4  71.6  72.5  73.7 

70.7  71.6  71.7  72.7  73.6 

71.3  72.21  72 77  73.3  74.5 
72.9  73.8  73.9  74.91  76.0 

75.2  76. i  76.2  77.2  70.3 
76.0  76.9  77.0,  78. ol  79.1 

77.5  78. 4|  78.51  79.5  80.6 

78.3  79.31  79.4  80.4  81.5 

79.3  80.4  80.6  81.5  82.7 

81.5  82.4  82.6  83.5  34.7 
82.0  82.9  83.0  84.0  85.1 

83.5  84.5  84.6  8_5.6  86.7 

84.5  85.4]  85.5  86.5  07.6 

85.5  86,4  86.6  87.6  88.7 

86.2  37.1  87.3  8*.  .2  89.4 

87.2  88.2  88.3  89.3  90.4 

87.8  88.7  88. b  89.8  91.0 

88.8  89.7,  89. ?  90.8  92.0 
89. ?'\  90,8  90.9  91.9  93.1 

90.6  91.5  91.7  92.6  93.9 

91.2  92. V  92 72  93.2  94.5 
92.0  92.9  93.0  94.0  95.3 

92.3  93.2  93.4  94.3  95.6 
93.1  94.0  94.2  95.1  96.4 

93.7  94.6F94.8  °5.7  97.0 

94.3  95.2,  95.4  96.3  97.6 
"94.9  95. 8|  95.9  96.9  98.2 

95.5  96.5  96.7  97.7  98.9 

95.7  96.7  97.0  98.1  99.7 

95.7  96.8  97.1  98.3100.0 


TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS.. 
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station 


MYRTLE  BEACH  AFB  SOUTH  CAROLINA  4?-46>49-72 


STATION  NAVI 


PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE 
(FROM  HOURLY  OBSERVATIONS) 


0600-0800 

MOV  IS  [1ST  | 


NOCflUNG 
>  20000 


V'SIBIUTY  (STATUTE  WII.ESI 


15.1  48.2  52.5  55.2  57.6  58.0  59.2  59.0  59.9  60.5 

15.7  52.2  56.9  59.8  62.5  62.9  64.1  64.7  64.8  65.5 

15.8  52.5  57.2  60.2  62.9  63.3  64.6  65.2  65. 21  66.0 

15.0  52.6  57.3  60,3  63.0  63,4  64.7  65.2  65.3  66.1 

15.9  53.4  58.2  61.3  64.0  64.5  65.8  66.3  66.4  67.2 

16.3  55.0  60. 1  63.1  65.9  66.4  67.7  68.2  68.31  69.1 

16.6  56.4  61.6  64.8  67.6  68.0  69.4  70.0  70«!  70.8 

16.6  56.6  61.8  65.0  67.8  68.3  69.6  70.3  70.3]  71.1 

17.0  58.2  63.8  67.2  70.1  70.6  71.9  72.6  72.7  73.5 

17.1  59.7  65.4  68,9  71.0  72.3  73.7  74.5  74.6  75.3 

17.4  61.1  66.8  70,3  73.3  73. 81  75.3  76.0  76.1  77.0 

17.7  02.7  68.6  72.1  75.1  75.6  77.1  77.9  77.9  78.8 

"17.7  62.9  68.8  72.3  75.4  75.9  77.4  78.2  78.3  79.2 

18.0  64.0  70.1  73,8  77.0  77.6  79.2,  80.0  80.1  81.0 

18.1  64.7  71.0  74.6  78.0  78.5  80.2  81.0  81.1  82.0 

18.2  65.7  72.0  75,8  79.2  79.7  81.4  82.3  82.4  83.3 

18.315674  72.9  76.7  00.2  80.7  82.5  83.4  83.5  84.4 


61.1  61.2  61.7 

66.1  66.2  66.0 

66.6  66.7  67.3 
66.71  66.3  67.3 
67.8  67.8  68.4 

69.7  69.8  70.4 

71.5  71. A  72.1 

71.7  71.8  72.4 
74.2  74.3  74.9 
76.0  76.1  76.7 

77.7  77.8  78.4 

79.6  79.7  80.3 
80.0  80.0  80.7 


72.3  73.3 

72.6  73.5 
75.1  76.0 
77.0,  77.9 

78.7  79.7 

80.6  81.5 
80. 91  81.9 

82.7  03.7 


18.0  64.0  70.1  73.8  77.0  77.6  79.2,  80.0  80.1  81.0  81.8  81.8  82. 5l  82.7  C3.7 

18.1  64.7  71.0  74,6  78.0  78.5  80.2  81.0  81.1  82.0  82.0  82.9  83.5  83.7  84.7 

18.2  65.7  72.0  75,8  79.2  79.7  81.4  82.3  82.4  83.3  84.1  84.2  84.8  85.1  86.0 

18.315674  72.9  76.7  00.2  80.7  82.5  83.4  83.5  84.4  85.2  85.2  85.9  86.1  87.1 

18.5  67.1  73.7  77, 7|  81.3  81.9  S3. 7  84.6  84.0  85.7  86.5  86.6  87.2  87.5  88.4 

18.5  67.3]  73.9  77.9  81.5  02.2.1  84.0  84.9  85.0  85.9  86.7  86.8MB7.4l  87.7  88.6 

13.6  67.81  74.6  78.6  82.3  82.9  84.8  85,7  85.9  86.8  B7.6  87.7  88,31  88.6  89.6 

18.6  68.4  75.1  79,2  82.9  83.6  85.6  86.5  86.6  87.6  88.4  88.5  89.1  89.4  90.3 

19.0  69.3  76.1,  80,3  84,0  84.7  86.7  87.6  87.8  88.7  89.5  89.6  90.3  90.5  91.5 

19.0  69.6  76.5  80.6  84.3  85.1  87.2  88.1  88.2  89.2  89.9  90.0  90.7  91.0  91.9 

19.1  70.51  77.4  81.6  85.3  86.1  88.3  89.2  89.4  90.3  91.1  9x.2  91.9  92.1  93.1 

19.1  70.8  77.7  82,0  85.886.7  88.8  89.8  89.9  90.9  91.7  91.8~92.4|  92.7  93.7 

19.1  71.6  78.6  83.0  86.9  87, Bl  9q.q  91.1  91,2  92.2  93.1  93.2  93.8  94.1  95.1 

19. ll  71.8  ?9TI “8374^775 ~P.3l  90.6  91.6  91.7  92.8  93.6  93.7  94.4  94.7  95.6 


19.0  69.6  76.5 
19.1  70.5  77.4 
19.1  70.8  77.7 
19.1  71.6  78.6 
T9TTI  71.8  7971 


19.1 

72.1 

79.4 

83.9! 

88.1 

89.0 

91.4 

92.7 

92.9 

94.0 

95,0 

95.1 

95.8 

96.1 

97.1 

19.1 

72.1 

79.4 

83.9 

88.2 

89.1 

91.6 

92.9 

93.1 

94.2 

95.4 

95.4 

96.2 

96.5 

97.5 

19.1 

72.1 

79.4 

83.9 

88.2 

89.1 

91.6 

92.9 

93.1 

94.4 

95.6 

95.7 

96.5 

96.8 

98.0 

19.1 

72.1 

79.4 

83.9 

88.2 

89.1 

01.6 

92.9 

93.1 

94.4 

95.6 

95.7 

96.5 

96.8 

98.2 

USAF  ETAC 


IOTA!  NUMBER  OF  OBSERVATIONS. 
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ST  AT  ON 


MYRTLE  BEACH  APB  SOUTH  CAROLINA  42-46/49-72 _ NOV 

jTAT'ON  NAM£  MONTH 


PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  _02g%=^WlQ  7 

fFROM  HOURLY  OBSERVATIONS) 


CEILING 

VISIBILITY  (STATUTE  MILES) 

(FEET) 

>  10 

>  6 

>  5 

>  4 

>  3 

>  2'.J 

>7 

>v/t 

>  W. 

n 

>  i 

>  V« 

> 

>  v, 

>  5/*5 

>  V. 

>  0 

NO  CEILING 

28.2 

58.9 

60.6 

61.6 

62,1 

02.3 

62.4 

62.5 

62.6 

62.7 

62.8 

62. P 

62.8 

62.8 

62.9 

62.9 

/OOOO 

30.7 

65.5 

a  7 . 3 

68.6 

69.2 

69.3 

69.5 

69.6 

69,6] 

69.8 

69.9 

69.9 

69.9 

70.0 

70.0 

70.1 

> 

18000 

30.8 

65 . 8 

67.6 

69.0 

69.5 

~69.7! 

69.9 

69  79 

70.0 

70TT 

70.3 

70.3 

70.3 

70.4 

70.4 

70.5 

> 

16000 

30.9 

66.1 

67.9 

69.3 

69.3 

70.  u 

70.2 

70.3 

70.3 

70.5 

70. o 

70.6 

70.6 

70.7 

70.7 

70.8 

> 

uooo 

31.1 

67.2 

69.0 

70.4 

71.0 

71.1 

71.3 

>71.4 

71.5 

71.6 

71.7 

71.7 

71.8 

71.8 

71.0 

71.9 

> 

12000 

31.9 

69.6 

71.5 

73.0 

73.5 

73.6 

73.9 

7<*,0 

74.0 

74.1 

74.3 

74.3 

74.3 

74.4 

74.4 

74.5 

> 

10000 

32.6 

7}  .6 

73.6 

75.1 

75.7 

7";  .9 

76.3 

76,3 

76.4 

76.5 

76.6 

76.6 

76.7 

76.7 

76.8 

76.8 

> 

9000 

32.7 

72.1 

74.1 

75.6 

76.3 

76.5 

76.8 

76.8 

76.9 

77.0 

77.2 

77.2 

77.2 

77.3 

77.3 

77.4 

> 

0000 

33.2 

74.2 

76.3 

77.8 

73.5 

78.6 

79.1 

79.1 

79.2 

79.3 

79.5 

79.5 

79.5 

79.5 

79.6 

79.6 

> 

7000 

33.5 

75.9 

78.0 

79.6 

30.3 

80.5 

80.9 

80.9 

81.0 

81.1 

81.3 

81.3 

81.3 

81.3 

81.4 

81.5 

> 

6000 

33.8 

77.0 

79.3 

80.9 

81.6 

31.8 

r82.2 

82.3 

82.4 

82.5 

82,7 

82.7 

82.7 

82.8 

82.8 

18279 

> 

5000 

34 .  2 

76.2 

80.6 

82.4 

03.1 

33.4 

83.9 

84,0 

84.1 

34.2 

84.4 

84.4 

84.4 

04.5 

84.5 

84.6 

> 

<1500 

34. A 

78.6 

81.1 

82.9 

83.6 

83.3 

84.3 

84.4 

84.5 

84.7 

84.  d 

84.8 

84.9 

84.9 

85.0 

85.0 

> 

4000 

34.7 

79.6 

82.1 

84.0 

04.7 

84.9 

85.5 

85.5 

85.6 

85.8 

86.0 

86.0 

86.0 

86.0 

86.1 

86.1 

> 

3500 

34.8 

80.1 

82.7 

84.5 

35.3 

85.5 

86. 0 

86.1 

86.2 

86.4 

86.5 

86.5 

86.6 

36.6 

86.6 

86.7 

* 

3000 

35.1 

81.3 

83.9 

85.7 

86.6 

86.8 

87.41  87.5 

87.6 

87.8 

88.0 

88.0 

88.0 

88.1 

88.1 

88.2 

> 

2500 

35.4 

82,0 

84.6 

86.5 

87.4 

87.6 

88.2 

38.3 

88.5 

88.6 

88.8 

88.8 

88.8 

08.9 

88.9 

89.0 

> 

2000 

35.4 

82.8 

85.5 

87.4 

88.4 

88.6 

89.2 

89.4 

S9.5 

89.1 

89.9 

09.9 

89.9 

90.0 

90.0 

90.1 

1800 

35.6 

83,2 

85.9 

87.8 

86.8 

^69.1 

89.7 

89.9 

90.0 

?u.2 

90.3 

90.3 

90.4 

90.4 

90.5 

90.5 

> 

1500 

35.6 

83.6 

86.6 

88.7 

39.8 

90.0 

90.7 

90.9 

91.0 

91.2 

91.4 

91.4 

91.4 

91.5 

91.5 

91.6 

1200 

36.0 

~847§ 

87.6 

89.8 

91.0 

91.3 

92.0 

92.2 

92.3 

92.5 

92.7 

92.7 

92.7 

92.7 

92.8 

92.8 

> 

1000 

36.2 

85.6 

88.6 

90.8 

92.1 

92.3 

93.0 

93.3 

93.4 

93.6 

93.8 

93.8 

93.8 

93.8 

93.9 

94.0 

> 

900 

36.3 

36. 1 

89.2 

91.4 

1  92.7 

92.9 

93.6 

93.8 

9t.O 

94.2 

94.3 

94.3 

94.4 

94.4 

94.5 

94.5 

800 

36.3 

86.9 

90.2 

92.5 

93.8 

94.0 

94.7 

95.0 

95.1 

95.3 

95.5 

95.5 

95.5 

95.5 

95.6 

95.7 

> 

700 

36.4 

87.5 

91.0 

93.3 

94.6 

94.9 

95.6 

95.8 

96.0 

96.2 

96.3 

96.3 

96.4 

96.5 

96.5 

£ 

600 

36.4 

88.0 

91.5 

93.9 

95.1 

95.5 

96.3 

96.5 

96.7 

96.9 

97.2 

97.2 

97.2 

97.3 

97.3 

> 

500 

36.5 

88.4 

92.2 

94.6 

96.0 

96.3 

97.8 

98.1 

98.4 

98.4 

98.4 

98.5 

98.5 

98.6 

> 

400 

36.5 

88.5 

92.4 

94.8 

96.2 

96.5 

98.0 

98.4 

98.7 

98.7 

98.7 

98.8 

98.8 

98.9 

> 

300 

36.5 

08.5 

92.4 

94.0 

97.9 

90.3 

98.5 

98.9 

99.2 

99.2 

99.2 

99.3 

99.3 

99.4 

> 

200 

36.5 

88.5 

92.4 

94.8 

K 

97.9 

98.3 

90.6 

99.1 

99.3 

99.3 

99.5 

99.5 

99.6 

99.8 

> 

ICO 

36.5 

38.5 

92.4 

r94.8 

96.3 

96.7 

MLI*Wsl 

98.6 

99.1 

99.4 

99.4 

99.5 

99.6 

99.7 

99.9 

> 

0 

36.5 

88.5 

92.4 

94.8 

96.3 

96.7 

98.3 

98.6 

99.1 

99.4 

99.4 

99.5 

99.6 

99.7 

100.0 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS _ 2599 
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MYRTLE  BEACH  AFB  SOUTH  CAROLINA 


42-46/49-72 


percentage  frequency  of  occurrence 

(FROM  HOURLY  OBSERVATIONS) 

IS1BIUTY  (STAIUfE  MILES) 


1200-1400 

MOOtSilSti 


NU  C  -INO  1 
>  50000  j 


>  10000 
>  9ooo  I 


>3  >T/,  I  >}  >!'A  >!>/.!  >1  >V.  >«  >M  >5/16 


63.5  63,6 
71.0  71,2 

71.6  71.7” 
71,9  72.0 
73.*,  73.6 

75.4  75.6 
TtTBI  78.o‘ 

78.41  78.6 

80.5  80.8 

81.6  81.° 
82.8  83. f 

84.6  84.9 
84. 8*  85.1 
36.5,  86.9 
88.0  88.4' 

89.4  89.9 
'90.4  90.9' 

91.7  92.2 

92.1  92.6 
93.3|  93,8 

94.2  94.7 

95.5  96.1 
96.1  96.6 

96.7  97.3 
97.0  97.6 

97.3  96.0 

97.6  98.4 

97.7  98. 5 

97.7  98.5' 
97.71  98.5 
97.7  98.5 
97.7  98.5 


63.6  63.6 
71.2  71.2 

71.8  71.8 

72.1  72.1 

73.6  73.6 

75.6  75.6 

78.1  78.1 

78.7  78.7 
80.91  80.9 
62.01  82.0 
83.2'  83.2 

85. 2  85.2 
85.4  85.4 

87.1  87.1 

88.6  88.6 

90.1  90.1 

91.2  91.2 

92.3  92.5 

92.9  92.9 
94. 1|  94.1  _ 
95 .195. 1 

96.4  96.4 
9V r L  97.1 

97.7  97.7 
9U.1  98.2 

98.7  98.7 
99.3  99.3 
99.6  99.6 

99.6  99.7 

99.7  99.7 
99.7  99.7 
99.7  99.7 


63.6  63. 
71.3  71. 

71.8  71. 

72.1  72. 

73.6  73. 

75.7  75. 

78.2  78. 

78.8  78. 
81.0  81. 

82.1  32. 

33.3  03. 

85.3  85. 

85.5  85. 

87.2  87. 

88.8  88. 

9n.3  90. 

91.4  91. 
92,. 7,  92. 

93.1  93. 

94.3  94. 

95.2  95. 

96.6  96. 

97.3  97. 

97.9  97. 
91173'  98  . 

98.9  98. 
99.5I~99. 
99. 8|  99. 

99.8  99. 

99.9  99. 
99.9100. 
99.9100. 


6  63.6 
3  71.3 
8  71.8 
1,  72.1 

6  73.6' 

7  75.7 

2  78.2 

8  78.8 
0  81.0 
1  82.1 

3  83.3 

3  35.3 

5  85.5 

2  87,2 
8  88.8 
3|  90.3 

4  91.4 

7  92.7 

1  93.1 

3  94.3 

2  95.2 

6  96.6 

3  97.3 

9  97.9 
3  98.3 
9  98.9 

5  99.5 

8  99.8 

8  99.8 

9  99,9 
O'lOO.O 
0100. 0 


TOTAl  NUMBER  OF  OBSERVATIONS. 
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MYRTLE  BEaCH  AFB  SOUTH  CAROLINA 


42-46/49-72 


STATEN  NAME  »{/ 

MONTH 

PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE 
(FROM  HOURLY  OBSERVATIONS) 

1500-1700 

KXJ*$U$Tl 

VISIBILITY  (STATUTE  MILES) 


>  2’/i  >2  |  >1W  > 


no  ceiling  29.9  59.4  60.6  61.0  61.5  61.6  61.7 
>20000  34.3  68.9  70.5  71.1  71.7  71.8  72.0 
>,80oo  34.5  69.1  70.7  71.4  71.9  72. 

>16000  34.5  69.5  71.1  71.7  72.3  72.4 


77.9  79.8  80.7  81.3 


38.4  79.0  80.8  81.8  82.3 


86.7 

88.8 

87.2 

89.4 

86.0  86.7  86.8  37.0 
87.5  88.1  88.2  88.5 


91.2  91.3 


41.7  88.3 

90.7 

91.9 

92.6 

41.8  89.1 

91.6 

92.8 

93.5 

42.1 

90.9 

93.5 

94.9 

95.8 

42.1 

91.1 

93.6 

95.0 

95.9 

42.2 

91.4 

93.9 

95.4 

96.3 

42.2 

42.2 

91.4 

91.6 

94.0 

94.2 

95.6 

95.8 

96.5 

96.6 

95.4!  95 
96 


>'/,  >  5/16 


73.9  73.9 
76.0  76.0 


97.2  97.5 
97.2  97.5 


HI 


98.61  99.1  99.3 


pm  w  ■  arj 

111 


82.9  82.9 


89.7  89.9  89.9 
91.0  91.2  91.2 


91 

93 


1 


95.9  95.9 


97.8  98 
98.2  98 


99.5  99.7 
99.5  99.7 


0-14-5(01  A)  wvious  colons  of  this  fo»m  afe  obsolete 


TOTAl  NUMBER  OF  OBSERVATIONS 


( 

2 

G 

i 
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\( 
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MYRTLE  BEACH  AFB  SOUTH  CAROLINA 


42-46>  49-72 


NOV 


*TA?Om*A»{ 


PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE 
(FROM  HOURLY  OBSERVATIONS) 


1800-2000 

MOU«S(l$Tl 


CEllING 

(f£CT) 

VlSlBIUTv  (STATUTE  MILES) 

>  10 

>6 

>  5 

>  4 

D 

>  Vh 

B 

>»% 

>  1% 

>  l 

>  j; 

>  *'• 

>  */i 

>5/16 

>  '/« 

>  0 

NO  CEILING 
>  20000 

22.4 

23.6 

60.1 

65.0 

63.3 

68.5 

64.9 

70.1 

66.1 

71.5 

66.2 

71.6 

raw? 
E JW 

66.8 

72.3 

66.8 

72.3 

E TfP: 

67.1 

72,6 

67.1 

72.6 

67.3 

72.8 

67.3 

72.8 

67.4 

72.9 

67.4 

72.9 

>  18000 
>  16000 

23.7 

23.7 

rare 

Bto 

tt&HO 

B-vHI 

IBB 

■*fV) 

Kofi 

im 

iaB 

WfEKfi 

m Em 

72.6 

72.9 

72.7 

72.9 

73.0 

73.2 

73.0 

73.2 

73.1 

73.4 

73.2 

73.4 

73.3 

73.5 

73.3 

73.5 

>  uooo 

>  12000 

24.0 

24.7 

66.9 

69.0 

72.1 

74.2 

73.5 

75.7 

KBS 

wm 

74.1 

76.2 

74.3 

76.4 

74.3 

76.5 

KTO 

I/Hi 

74.6 

76.8 

FCTF1 

Em 

74.8 

77.0 

wrm 

EUC 

>  1C000 

>  9000 

24.9 

25.2 

71.1 

72.0 

74.8 

75.7 

76.5 

77.5 

77.9 

78.9 

78.0 

79.0 

78.5 

79.5 

78.7 

79.7 

78.8 

79.7 

79,0 

80.0 

79.1 

30.0 

79.1 

80.0 

79.3 

80.2 

79.3 

80.3 

79.4 

80.3 

79.4 

30.3 

a  8ooo 

>  7000 

25.7 

26.2 

73.5 

75.1 

BBS 
I HE 

79.1 

80.8 

80.5 

82.3 

80.6 

82.4 

81.1 

02.9] 

81. 31 
Laa.i 

81.3 

83.2 

81.5 

83.4 

81.6 

83.5 

81.6 

83.5 

81.8 

83.7 

81.8 

83.7 

81.9 

83.9 

m 

■  ■  '  ■  M 

26.3 

26.7 

75.6 

76.7 

79.9 

80.9 

81.8 

82.8 

83.2 

84.3 

83.3 

84.4 

83.9 

85.0 

84.1 

85.2 

84.1 

85.3 

84.4 

85.5 

84.4 

85.6 

84.4 

85.6 

ETW? 

me 

84.0 

86.0 

84.9 

86.0 

^  4500 
>  4000 

26.9 

27.2 

77.2 

78.8 

81.4 

83.1 

83.3 

85.2 

84.9 

86.7] 

84.9 

86.0 

85.6 

87.4 

85.8 

87.6 

85.8 

87.7 

86.0 

87.9 

86.1 

88.0 

86.1 

88.0 

86.3 

88.2 

86.5 

88.4 

>  3500 

>  3000 

EBC 

Bro 

79.5 

80.5 

83.9 

85.0 

86.0 

87.1 

wan 

88.2 

89.4 

88.5 

89.7 

88.7 

89.9 

88.8 

90.0 

88.8 

90.0 

!$ 

89.0 

90.2 

i&j 

wwm 

wmm 

27.6 

27.9 

81.2 

82.4 

m 

89.7 

91.2 

ETO 

KJBJ 

90.6 

92.1 

m 

K£Kj 

EsR 

EMU 

90.9 

92.5 

BTO 

me 

m 

91.3 

92.3 

91.4 

92.9 

>  1800 
>  1500 

27.9 

27.9 

82.7 

83.2 

iBE 

lm! 

89.8 

90.3 

91.7 

92.3 

91.8 

92.4 

92.5 

93.1 

92.9 

93.6 

93.0 

93.7 

93.0 

93.7 

m 

93.4 

94.1 

93.4 

94.1 

20.0 

28.0 

83.8 

84.4 

88.7 

89.3 

91.1 

92.0 

giro 

mEm 

EEflg 

me 

turn 

Ebe 

KW? 

me 

94.6 

95.5 

95.0 

95.9 

95.0 

96^jQ 

95.0 

96.0 

95.3 

96.2 

95.5 

96.4 

95.5 

96.4 

>  900 

>  800 

28.0 

28.0 

84.5 

84.6 

89.4 

89.6 

92.1 

92.3 

94.3 

94.7 

94.5 

94.9 

95.4 

95.8 

DW? 

BW 

giro 

Ezro 

96.1 

96.5 

96.2 

96.6 

96.2 

96.6 

96.4 

96.9 

96.6 

97.1 

96.6 

97.1 

>  700 

>  600 

28.0 

28.0 

84.7 

84.7 

89.7 

89.7 

92.5 

92.5 

95.0 

95.1 

95.2 

95.3 

96.2 

96.2 

mm 
E HE 

96.9 

97.0 

97.0 

97.1 

97.0 

97.1 

EHE 

me 

97.3 

97.4 

97.4 

97.6 

>  500 

>  400 

28.0 

28.0 

■STO 

KiiZX!) 

92.6 

93.0 

95.7 

95.9 

95.9 

96.1 

KZS3 

BW 

97.1 

97.3 

K2E] 

me 

97.6 

97.9 

H3J 

jjjj 

98.0 

98.4 

98.1 

98.5 

90.3 

93.6 

>  300 

>  200 

28.0 

28.0 

85.0 

85.0 

ESB 

m 

giro 

96.4 

96.4 

E1B 

97.8 

97.9 

m 

98.7 

98.7 

98.9 

98.9 

U:H;J 

99.2 

99.3 

99.3 

99.3 

99.4 

99.5 

99.5 

99.6 

HWl 

E0E 

mEm 

■jEER 

BIB 

mm 

me 

97.6 

97.6 

■VH' 

98.1 

98.1 

98.8 

98.8 

EfWfl 

giro 

me 

Hffi 

99.4 

99.4 

99.7 

99.7 

giro 

jbhEi 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS. 
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VAT*C»J 


MYRTLE  5EACH  AFB  SOUTH  CAROL  IMA 

STAT  N  NA»f 


42-4oj49-72 


»fA»5 


NOV 

WONTM 


PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE 


(FROM  HOURLY  OBSERVATIONS) 


CEILING 

(FEED 

VISIBILITY  (STATUTE  MILES) 

>  10 

>  6 

>5 

>  4 

d  3 

>  7V» 

>  ? 

. 

>1  *A 

>  I  Vi 

>  1 

>  V. 

>  V. 

>  ’/, 

>5/16 

>  »/4 

>0  J 

NO  CEILING 
>  70000 

18.6 

19.4 

58.2 

61.9 

61.9 

65.8 

64.3 

68.3 

65.9 

69.9 

66.2 

70.2 

67.7 

71.7 

68.1 

72.2 

68.2 

72.3 

68.7 

72.8 

69.2 

73.3 

69.2 

73.3 

69.5 

73.6 

69.6 

73.8 

69.8 

73.9 

69.9 

74.1 

>  18000 
>  16000 

19.4 

19.4 

62.0 

62.3 

65.9 

66.2 

68.5 

68.7 

70.1 

70.3 

70.4 

70.6 

71.9 

72.1 

72.3 

72.6 

72.4 

72.6 

72.9 

73.1 

73.4 

73.7 

73.5 

73.7 

73.8 

74.0 

73.9 

74.1 

74.1 

74.3 

74.2 

74.5 

>  14000 

>  12000 

19.5 
20. U 

62.9 

64.7 

66.9 

68.7 

69.5 

71.3 

71.1 

73.0 

71.4 

73.3 

72.9 

74.8 

73.4 

75.3 

73.4 

75.3 

74.0 

75.9 

74.5 

76.5 

74.6 

76.5 

74.9 

76.8 

75.0 

76.9 

75.2 

77.1 

75.3 

77.2 

>  10000 
>  9000 

20.3 

20.4 

67.0 

67.9 

71.1 

71.9 

73.7 

74.6 

75.4 

76.3 

75.7 

76.6 

77.3 

78.2 

77.7 

78.6 

77.8 

78.7 

78.4 

79.3 

79.0 

79.9 

79.0 

79.9 

79.3 

80.2 

79.4 

80.3 

79.6 

80.5 

79.7 

80.6 

>  8000 
>  7000 

~20. 7 
20.9 

69.5 

71.1 

73.7 

75.3 

76.3 

77.9 

78.0 

79.7 

78.3 

80.0 

79.9 

JLl.6 

80.3 

82.1 

80.5 

82.2 

81.0 

82.8 

81.6 

83.3 

81.6 

83.4 

81.9 

83.7 

82.1 

83.8 

82.2 

34.0 

02.4 

84.1 

>  6000 
>  5000 

21.0 

21.3 

72.1 

73.2 

76.3 

77.5 

79.0 

80.2 

80.7 

82.0 

81.0 

82.4 

82.7 

04.0 

83.1 

84.4 

83.2 

84.6 

83.8 

85.2 

84.4 

85.7 

84.4 

85.8 

84.7 

86.1 

84.8 

86.2 

85.0 

36.4 

85.1 

86.5 

"2 

18 

21.4 

21.7 

73.8 

75.0 

78.1 

79.4 

80.9 

82.2 

82.8 

84.2 

83.1 

84.6 

34.8 

86.3 

85.2 

86.7 

85.4 

86.8 

86.0 

87.4 

e6.5 

88.0 

86.5 

88.0 

86.8 

88.3 

87.0 

88.4 

87.1 

88.6 

87.3 

88.3 

>  3500 

>  3000 

21.8 

22.0 

75.8 

76.5 

80.2 

80.9 

83.1 

83.8 

85.1 

85.9 

85.5 

86.3 

37.2 

88.0 

87.6 

88.4 

87.8 

88.5 

88.3 

89.1 

88.9 

89.7 

88.9 

89.7 

89.2 

90.0 

89.3 

90.1 

89.5 

90.3 

89.8 

90.5 

>  2500 

>  2000 

22.1 

22.3 

77.4 

78.3 

31.9 

82.9 

84.8 

86.0 

87.0 

88.1 

37.3 

88.5 

89.0 

90.3 

89.4 

90.7 

89.6 

90.9 

90.2 

91.5 

90.7 

92.0 

90.8 

92.0 

91.1 

92.4 

91.2 

92.5 

91.4 

92.7 

91.6 

92.9 

a  1800 

>  1500 

22.3 

22.5 

78.5 

79.2 

83.2 

83.9 

86.2 

87.0 

88.3 

89.1 

88.7 

89.5 

9o.5 

91.3 

90.9 

91.7 

91.1 

91.9 

91.7 

92.5 

92.2 

93.1 

92.3 

93.1 

92.6 

93.4 

92.7 

93.5 

92.9 

93.7 

93.1 

94.0 

IV  IV 

83 

o  o 

22.5 

22.5 

79.8 

80.4 

84.6 

85.3 

87.8 

88.6 

90.1 

90.9 

90.5 

91.2 

92.3 

93.1 

92.8 

93.6 

92.9 

93.7 

93.6 

94.4 

94.1 

94.9 

94.1 

95.0 

94.4 

95.3 

94.6 

95.4 

94.8 

95.6 

95.0 

95.9 

>  900 

>  800 

22.5 

22.5 

80.6 

80.7 

85.6 

85.7 

88.9 

89.1 

91.2 

91.4 

91.5 

91.8 

93.6 

93.8 

94.0 

94.3 

94.2 

94.4 

94.8 

95.1 

95.3 

95.6 

95.4 

95.7 

95.7 

96.0 

95.8 

96.1 

96.1 

96.3 

96.3 

96.6 

>  700 

>  600 

22.5 

22.5 

80.7 

80.9 

85.8 

86.1 

89.3 

89.7 

91.7 

92.1 

92.1 

92.6 

94.2 

94.6 

94.7 

95.1 

94.8 

95.3 

95.4 

95.9 

96.0 

96.4 

96.1 

96.5 

96.4 

96.8 

96.5 

96.9 

96.7 

97.1 

97.0 

97.4 

>  500 

>  400 

22.5 

22.5 

81.0 

81.2 

86.5 

86.6 

90.3 

90.4 

92.9 

93.0 

93.3 

93.5 

95.4 

95.6 

95.9 

96.1 

96.1 

96.3 

96.7 

97.0 

97.3 

97.5 

97.3 

97.6 

97.8 

98.0 

97.9 

98.1 

98.1 

98.4 

98.3 

98.6 

>  300 

>  200 

22.5 

22.5 

81.2 

81.2 

86.7 

86.7 

90.5 

90.5 

93.2 

93.3 

93.7 

93.8 

95.9 

96.1 

96.4 

96.6 

96.6 

96.8 

97.4 

97.6 

97.9 

98.2 

98.0 

98.3 

98.4 

98.7 

98.5 

90.9 

98.8 

99.2 

99.0 

99.4 

>  10 0 
>  0 

22.5 

22.5 

81.2 

81.2 

86.7 

86.7 

90.5 

90.5 

93.3 

93.3 

93.8 

96.1 

96.1 

96.6 

96.6 

96.8 

96.8 

97.6 

97.6 

98.2 

98.3 

98.3 

98.3 

98.8 

98.8 

99.0 

99.0 

99.3 

99.4 

99.7 

100.0 

USAF ETAC  IU164  01 4-5  (OLA)  MlviOuS  IDiTiOn*  O'  T»$  »OtM  **(  0#S0ltf£ 
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SMIOlllO® 


4t  *  ^  • 


DATA  PROCESSING  BRANCH 
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AIR  WEATHER  SERVICP/MAC 


CEILING  VERSUS  VISIBILITY 
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stat-on 


MYRTLE  BEACH  AFB  SOUTH  CAROLINA 

STATION  NAME 


42-46*49-72 


PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE 
(FROM  HOURLY  OBSERVATIONS) 


0300-0500 

MOU»S  II S  T  \ 


CEILING  [ 
(FEET) 


VISIBILITY  (STATUTE  MILES) 


>  5/16  >  '/* 


20000 

15.5 

52.8 

55.9 

58.2 

59.9 

60.1 

61.6 

62.0 

62.0 

62.5 

62.9 

62.9 

63.3 

63.7 

64.5 

65.8 

> 

1 8000 

15.6 

53.3 

56.5 

58.8 

60.4 

60.7 

62.1 

62.5 

62.6 

63.0 

63.4 

63.4 

63.8 

64.2 

65.0 

66.4 

> 

16000 

15.6 

53.4 

56.6 

59.0 

60.6 

60.9 

62.3 

62.7 

62.8 

63.2 

63.6 

63.6 

64.0 

64.4 

65.2 

66.6 

> 

14000 

15.8 

54.1 

57.4 

59.9 

61.6 

61.8 

63.3 

63.7 

63.7 

64.2 

64.5 

64.5 

65.0 

65.4 

66.2 

67.5 

12000 

16.1 

55.1 

58.7 

61.3 

63.0 

63.3 

64  •  8 

65.2 

65.2 

65.7 

66.1 

66.1 

66.6 

67.0 

67.3 

69.1 

> 

10000 

16.7 

57.1 

60.9 

63.5 

65.3 

65.5 

67.0 

67.4 

67.4 

67.9 

68.4 

68.4 

68.8 

69.2 

70.0 

71.4 

9000 

16.  B 

57.8 

61.6 

64.2 

66.1 

66.4 

67.9 

68.3 

68.3, 

68.8 

69.3 

69.3 

69.7 

70.1 

71.0 

72.3 

> 

8000 

17.0 

59.2 

63.2 

05,9 

67.8 

68.1 

69.6 

69.9 

70.0 

70.6 

71.1 

71.1 

71.5 

71.9 

72.7 

74.1 

> 

7000 

17.1 

60.4 

64.7 

67.5 

69.5 

69.8 

71.3 

71.7 

71.8 

72.3 

72.9 

72.9 

73.3 

73.7 

74.5 

75.9 

6000 

17.3 

61.7 

66.2 

69.0 

71.1 

71.3 

72.9 

73.3 

73.3 

73.9 

74.4 

74.4 

74.9 

75.3 

76.1 

77.4 

> 

5000 

17.5 

63.3 

67.9 

70.8 

73.0 

73.2 

74.8 

75.2 

75.2 

75.9 

76.4 

76.4 

76.8 

77.2 

78.1 

79.4 

> 

4500 

17.5 

63.9 

68.6 

71.5 

73.7 

74.0 

75.6 

76.0 

76.0 

76.6 

77.2 

77,2 

77.6 

78.0 

78.8 

80.2 

> 

4000 

17.7 

64.8 

69.6 

72.6 

74.8 

75.1 

76.7 

77.1 

77.1 

77.8 

78.3 

78.3 

78.7 

79.1 

8O.0 

81.3 

> 

3500 

17.7 

65.6 

70.4 

73.5 

75.9 

76.1 

77.8 

78.2 

78.3 

78.9 

79.4 

79.4 

79.8 

80.3 

81.1 

82.4 

> 

3000 

17.8 

66.8 

71.8 

75.2 

77.6 

77.8 

79.5 

79.9 

80.0 

80.6 

01.2 

01.2 

81.6 

82.0 

82.8 

84.2 

> 

2500 

1  7.8 

67.5 

72.7 

76.1 

78.6 

78.8 

30.5 

80.9 

81.0 

81.6 

82.2 

82.2 

82.6 

83.0 

83.8 

85.2 

> 

2000 

17.9 

68.6 

73.9 

77.4 

80.0 

80.2 

81.9 

82.3 

82.4 

83.0 

83.6 

83.6 

84.0 

84.4 

85.2 

86.6 

> 

1800 

18.0 

69.0 

74.3 

77. B 

80.3 

80.6 

82.3 

82.7 

82.8 

83.4 

84.0 

84.0 

84.4 

84.8 

85.6 

87.0 

> 

1500 

18.0 

69.6 

75.0 

78.5 

81.2 

81.5 

83.2 

83.7 

83.8 

84.4 

85.0 

85.0 

85.4 

85.8 

86.6 

88.0 

> 

1200 

18.0 

70.3 

75.8 

79.4 

82.3 

82.5 

84.3 

84.9 

85.0 

85.6 

86.2 

86.2 

86.6 

87.1 

87.9 

89.2 

> 

1000 

18.0 

70.9 

76.6 

80.3 

83.4 

83.7 

85.6 

86.2 

8o.2 

87.1 

37.6 

87.6 

88.1 

88.5 

89.3 

90.7 

> 

900 

18.0 

71.2 

77.1 

80.8 

83.9 

84.2 

86.1 

86.8 

86.8 

87.7 

88.3 

88.3 

88.7 

89.1 

89.9 

91.3 

> 

800 

18.0 

71.6 

77.6 

81.4 

84.3 

85.1 

87.0 

87.7 

87.8 

88.7 

89.3 

89.3 

89.7 

90.2 

91.0 

92.3 

> 

700 

18.0 

71.9 

78.0 

82.2 

85.6 

06.0 

87.9 

88.5 

88.6 

89.7 

90.3 

90.3 

90.8 

91,2 

92.0 

93.4 

> 

dOO 

18.0 

72.0 

78.2 

82.5 

86.1 

86.5 

88.5 

89.1 

89.2 

90.4 

91.0 

91.0 

91.5 

92.0 

92.9 

94.2 

> 

500 

18.0 

72.3 

78.6 

83.0 

86.8 

87.2 

89.2 

89.8 

90.0 

91.2 

91.8 

91.8 

92.4 

92.9 

93.7 

95.0 

400 

18.0 

72.4 

78.8 

83.4 

87.4 

07.8 

89.9 

90.6 

90.7 

92.0 

92.6 

92.6 

93.3 

93.8 

94.6 

96.0 

> 

300 

18.0 

72.4 

78.9 

83.9 

87.9 

88,5 

9o.8 

91.5 

91.7 

92.9 

93.6 

93.6 

94.3 

94.9 

95.7 

97.0 

> 

200 

18.0 

72.4 

78.9 

B3.9 

88.1 

88.7 

91.2 

92.1 

92.2 

93.7 

94.4 

94.4 

95.1 

95.6 

96.5 

97.8 

> 

too 

18.0 

72.4 

78.9 

83.9 

88.1 

88.7 

91.2 

92.2 

92.3 

93.9 

94.6 

94.7 

95.6 

96.2 

97.2 

98.7 

> 

0 

18.0 

72.4 

78.9 

83.9 

88.1 

38.7 

91.2 

92.2 

92.3 

94.1 

94.8 

94.9 

95.8 

96.4 

97.4100.0 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS. 
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5’Al.ON 


MYRTLE  BEACH  AF3  SOUTH  CAROLINA 

ifMi-o**  namS 


42-46.»49-7; 


NO  CEIltNG 
>  50000 


PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE 
(FROM  HOURLY  OBSERVATIONS) 


0600-0800 

MOU«S'lSTl 


VISIBILITY  (STATUTE  MILES) 


>  »0 

>6 

>  5 

>4 

>  3 

1  7  Vi 

>  2 

>  P/j 

>  P/4 

>  1 

> 

>  V. 

>  ’/* 

>5/16 

>  % 

>  o 

15.6 

44.9 

47.3 

48.6 

50.3 

60.5 

51.3 

51.8 

52.0 

52.4 

52.6 

52.7 

53.1 

53.3 

53.7 

54.8 

17.1 

40.9 

51.8 

53.3 

55.  i 

55.3 

56.2 

56.9 

57.1 

57.5 

57.8 

57.8 

58.3 

58.5 

58.9 

60.1 

17.1 

49.2 

52.1 

53.5 

55.3 

55,5 

56.4 

57.1 

57.3 

57.7 

58.0 

58.0 

58.6 

58.7 

59.2 

60.3 

17.1 

49.2 

52.1 

53.6 

55.4 

55.6 

56.5 

57.2 

57.4 

57.8 

56.1 

58.1 

58.6 

58.8 

59.2 

60.4 

17.3 

50.5 

53.4 

54.9 

56.7 

56.9 

57.9 

58.6 

58.8 

59.2 

59.4 

59.5 

60.0 

60.2 

60.6 

61.7 

17.8 

52.0 

55.1 

56.7 

58.6 

58.7 

59.7 

60.4 

60.6 

61.0 

61.3 

61.3 

61.0 

62.1 

62.5 

63.6 

18. r 

54.1 

57.6 

59.3 

61.3 

61.51 

62.5 

63.1 

63.4 

63.8 

64.1 

64.1 

64.7 

64.9 

65.4 

66.6 

18.6  54. 8  53.4  60.1  62.1  62.3  63.3  64.0  64.2  o4.7  65.0  65. n  65.6  65.8  66.2  67.4 

19.1  56.7  60. el  62.7  64.8  63.0  66.1  66.8  67.1  67.5  67. Si  67.8  68.4  68.6  69.1  70.3 

19.3  58.4  62.7  64.7  66.8  67.1  68.2  69.0  69.2  69.7  70.0  70.0  70.6  70.8  71.3  72.5 

19.6  60.0  64.6  66.51  68.7  68.9  70.0  70.8  71.1  71.6  71.9!  71.9  72.51  1Z.1  73. 21  74.4 

20.2  61.4  66.1  68.  l|  70.5,  70.7  71.9i  72. 7|  73.0  73.5  73.81  73.8  74.41  74.6  75.1  76.3 

20.2  61.8  66.5'  68.6  70.9  71.2  72.3  73.2  73.5  74.0  74.3  74.3  74.9  75.1  75.6  76.9 

20.5  62.8  67.7  69.9  72.3  72.5  73.8  74.7  74.9  75.4  75.8  75. P  76.5  76.7  77.2  73.4 

21.0* 64.0  69.0  71.2  73.9  74.1  75.4  76.3  76.6  77.1  77.4  77.51  78.1  78.3  78.8  80.1 

21.1  65.0  70.0  72.2  74. 9  75.2  76.5  77.4  77.7  78,21  78.6  78.6  79.2  79. Si  80.0  81.2 

21.3  65.9  70.9  73.3  76.1  76.5  77.8  78.8  79.1  79.6  80.0  80. 01  80.6  80.9  81.3  82.6 

21.5  67.0  72.2  74,6  77.7  78.0  79.5  80.5  80.7  81. 3|  61.7  81.7  82.4  32.6  83.1  84.4 

21.6  67.1  72.3  74.8  78.0  78. 31  79.9  80.9]  81.1  81.7  82.1  82.1  82.7  83.0  83.5  84.7 

21.6  68.0  73.2  75.8  79.2  79.6  81.3  82.3  82.6  83.1  83.5  83.5  84.2  84.4  84.9  86.2 


21.6  68.8  74.2  76.9  80.4 
21.6  69.5  75.1  77.8  81.3 

21.6  69.9  75.5  78.1  81.8 

21.7  70.31  75.9  78.9  82.7 

21.7  70.6  76.6  79.7  83.6 

21.8  71.0  77.2  80.4  84.6 
21.8  71,2  77.51  81.0  85.2 


80.7  82.5]  83.6  83.9  84.5  64.9  84.9  85.6  85,8  86.3  87.6 

81.7  83.61  84. 7i  85.0  85.7  86.1  66.1  86. 0l  87.0  87.5  88.8 

82.2  84.1  35.3  85.6  86.2  86.6  86.6  87.3  87.5  88.0  89.3 

33.1  85.2  86.5  86.8  87.5  87.9  88.0  88.7  88.9  89.4  90.7 

84.0  86.1  87.51  87.8  88.5  88.91  89.0  89.6  89.9  90.4  91.6 

85.2  87.3  88.8  89.1  89.9  90.3  90.3  91.0  91.2)  91.71  93.0 

85.8  B8.0 


21.8  71.3  77.7  81.2  85.7  86.3  88.7  90.2  90.5  91.5  91.9  91.9  92.7  92.9 

21.8  71.41  77.91  81.5'  86.21  86.8  89.51  91.3  91.7  92.8  93.3  93. 3]  94.2  94,4 

21.8  71.4  77.9)  81.5  86.2  06.9  89.6  91.5  91. 9  93.2  93.9  93. 9|  94,8  95.1 

21.8  71.4  77.9  81.5  86. 3!  86. 91  09.7)  91.6  92.1  93.4  94.1  94.2  95.3  95.6 

21.8  71.4  77.9  81.5  86.3  36.9  89.7)  91.6  92.1  93.4  94.2  94.3  95.5  95.9 


92.4  93.7 

93.4  94.6 
95.0  96.3 

95.8  97.2 

96.8  98.6 
97.1100.0 
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DATA  PROCESSING  BRANCH 
USAF  ETAC 

AIR  WEATHER  SERVICE/MAC 


CEILING  VERSUS  VISIBILITY 


13  717 

VAhON 


MYRTLE  BEACH  AFP  SOUTH  CAROLINA 

f+i  NAM( 


42-46*49-72 


PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE 
(FROM  HOURLY  OBSERVATIONS) 


DEC _ 

VO*J!H 

0900-1100 

mOUIJUS  T 


CEILING 

(FEET) 

VISIBILITY  (STATUTE  MILES) 

>  10 

>6 

>  5 

>4 

>  3 

>  T/i 

>  ? 

>1'7 

>  1% 

>  1 

>  Vi 

>  V, 

>  i/} 

>5/16 

d'.. 

>  0 

NO  CEILING 

22.9 

48.2 

50.3 

51.1 

52.0 

52. 1 

52.2 

52.3 

52.3 

52.3 

52.3 

52.3 

52.3 

52.3 

52.5 

52.6 

20000 

25.5 

54.4 

56.7 

57.7 

50.8 

58.8 

58.9 

59.0 

59.1 

59.1 

59.1 

59.1 

59.1 

59.1 

59.4 

59.4 

> 

18000 

25.7 

55.1 

57.4 

58.4 

59.4 

59.5 

59.6 

59.7 

59.7 

59.7 

59.7 

59.7 

59.0 

59.8 

60.0 

60.1 

> 

16000 

25.8 

55.5 

57.9 

58,9 

60.0 

60.0 

60.2 

60.2 

60.3 

60.3 

60.3 

60.3 

60.3 

60.3 

60.6 

60.6 

> 

14000 

26.1 

56.7 

59.1 

60.1 

61.2 

61.2 

61.4 

61.5 

61.5 

61.5 

61.5 

61.5 

61.5 

61.5 

61.8 

61.8 

<2000 

26.6 

58.5 

61.0 

62.1 

63.3 

63.3 

63.5 

63.6 

63.6 

63.6 

63.6 

63.6 

63.6 

63.6 

63.9 

63.9 

10000 

27.5 

61. C 

63.6 

64,8 

66.0 

66.0 

66.2 

66.3 

66.3 

66.3 

66.3 

66.3 

66.3 

66.3 

66.6 

66.6 

£ 

9000 

27.7 

61.0 

64.6 

65.8 

67.0 

67.1 

67.2 

67.3 

67.3 

67.3 

67.3 

67.3 

67.4 

67.4 

67.6 

67.7 

> 

8000 

20.3 

63.9 

67.0 

68.4 

69.7 

60 

70.2 

70.3 

70.3 

70.3 

70.3 

70.3 

70.4 

To. 4 

70.7 

70.7 

7000 

28.7 

65.7 

68.8 

70.3 

71.8 

72.0 

72.4 

72.5 

72.6 

72.6 

72.6 

72.6 

72.6 

72.6 

72.9 

72.9 

> 

6000 

29.3 

67.8 

71.0 

72.5 

74.0 

74.2 

74.6 

74.7 

74.7 

74.7 

74.7 

74.7 

74.8 

7*.  8 

75.1 

75.1 

5000 

30.0 

69.3 

72.6 

74.2 

75.8 

75.9 

76.3 

76.5 

76.5 

76.5 

76.5 

76.5 

76.6 

76.6 

76.8 

76.9 

> 

4500 

30.1 

69.7 

72.9 

74.6 

76.1 

76.4 

76.8 

76.9 

77.0 

77.0 

77.0 

77. n 

77.1 

77.1 

77.3 

77.4 

£ 

4000 

30.4 

70.8 

74.2 

75.9 

77.5 

77.8 

78.1 

78.3 

78.3 

78. 3 

78.3 

78.3 

78.4 

78.4 

78.7 

78.7 

3500 

31.0 

72.0 

75.5 

77.3 

78.9 

79.2 

79.6 

79.7 

79.8 

79.9 

79.0 

79.8 

79.8 

79.3 

80.1 

80.1 

> 

3000 

31.2 

72.7 

76.3 

78.1 

79.7 

80.0 

80.5 

80.7 

80.7 

80.7 

80.8 

80.8 

80.8 

80.8 

81.1 

81.1 

2500 

31.3 

73.4 

77.1 

79.1 

80.8 

81.1 

81.6 

81.8 

81.8 

31.8 

81.9 

81.9 

01.9 

81.9 

82.2 

82.3 

£ 

2000 

31.7 

74.9 

78.7 

80.7 

82.5 

82.8 

83.4 

83.6 

83.7 

83.7 

83.7 

83.7 

83.8 

83.8 

84.1 

34.1 

> 

1800 

31.7 

75.3 

79.1 

81.2 

83.2 

83.5 

84.1 

84.3 

04.4 

64.4 

84.5 

84.5 

84.6 

84.6 

84.9 

84.9 

> 

1500 

32.0 

76.5 

80.4 

82.6 

84.7 

85.0 

85.8 

86.0 

86.1 

86.1 

86.1 

86.1 

86.2 

86.2 

36.5 

86.6 

> 

1200 

32.1 

77.4 

81.4 

83.7 

85.0 

86.2 

87.0 

87.2 

87.3 

87.3 

87.4 

87.4 

87.5 

87.5 

87.0 

87.9 

> 

1000 

32.2 

78.0 

82.3 

84.8 

87.1 

87.5 

88.4 

88.7 

88.8 

88.8 

88.8 

88.  « 

89.1 

89.1 

89.4 

89.4 

> 

900 

32.2 

78.4 

82.7 

85.3 

87.7 

88.1 

89.0 

89.3 

89.3 

89.4 

89. 5 

89.5 

89.7 

89.7 

90.0 

90.0 

s' 

800 

32.2 

79.0 

83.5 

86.2 

88.8 

89.3 

90.3 

90.6 

90.6 

90.9 

90.9 

90.9 

91.1 

91.1 

91.4 

91.4 

> 

700 

32.3 

79.4 

64.2 

87.0 

89.6 

90.1 

91.1 

91.6 

91.6 

91.8 

91.9 

91.9 

92.1 

92.1 

92.4 

92.4 

600 

32.4 

30.0 

84.9 

88.0 

90.9 

91.4 

92.6 

93.1 

93.2 

93.5 

93.5 

93.5 

93.7 

93.7 

94.0 

94.0 

> 

500 

32.4 

80.4 

85.5 

88.7 

92.0 

92.5 

93.8 

94.4 

94.5 

94.8 

94.8 

94.8 

95.1 

95.1 

95.4 

95.4 

£ 

400 

32.5 

80.5 

85.7 

89.0 

92.5 

93.1 

94.7 

95.5 

95.6 

96.0 

96.2 

96.? 

96.5 

96.5 

96.8 

96.8 

> 

300 

32.5 

80.6 

85.8 

89.3 

92.9 

93.5 

95.3 

96.2 

96.4 

97.1 

97.3 

97.3 

97.8 

97.8 

98.1 

98.3 

> 

200 

32.5 

80.6 

85.8 

89.3 

92.9 

93.5 

95.4 

96.2 

96.5 

97.2 

97.6 

97.6 

98.2 

98.3 

98.7 

98.9 

> 

100 

32.5 

80.6 

85.8 

89.3 

92.9 

93.5 

95.4 

96.2 

96.5 

97.3 

97.7 

97.7 

98.4 

98.5 

99.1 

99.4 

0 

32.5 

80.6 

85.8 

89.3 

92.9 

93.5 

95.4 

96.2 

96.5 

97.4 

97.7 

97.7 

98.5 

98.6 

99.3 

100.0 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS 
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DATA  PROCESSING  BRANCH 
USAf  £TAC 

AIR  WEATHER  SERVICE/MAC 


CEILING  VERSUS  VISIBILITY 


MYRTLE  BEACH  AFB  SOUTH  CAROLINA 


4?-46a49-72 


PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE 
(FROM  HOURLY  OBSERVATIONS) 


J.200-I400 

HOW 5  T I 


CMiNG  [ 


NO  CEItlNC 

i.  20000 


VISIBILITY  (STATUTE  MlltSI 


]  >  '8000 

I  =•  '6000 


53.6  53.6 

62.4  6?.. 4 
63. y  63.3 

63.6  63.6 

64.3  64.3 
66.8,  66.8 

69.6  69.6 

70.5  70.5 

72.8  72.9 

74.6  74.7 
76.T76.9 

78.4  78.5 

78.9  79.0 

80.2  00.3 

81.4  81.6 

83.3  83.4 
84.6]  84.7 

86.5  86.6 

86.8  87,0 

88.2  88,4 

89.9  90.1 

91.3  91,6 
92.0  92.2 

92.9  93.2 

93.4  93.6' 

94.5  94.8 
95.4  95.7 
96.0  96,4 
96.2  96.6 
96.2  96,6 
96.2  96.6 
96.2  96.6 


USAF  etac  rj U«  0-14.5(01  A)  hivioos  to.i«ort  o*  iws  »c»v  *»i  ot'/xiTt 


>  H.  I  >1  1 


>  53.6 
>1  62.4 
I  63.3 

>  63.6 
i  64.3 
I  66.8 

>  69.6 
i,  70.5 
I  73.0 
I  74.8 
)  77.0 
»|  78.6 
.79.1 

>  80.4 
'  81.7 
r  83.7 
)  85.0 
■  87.1 
,  87.6 
)  89.0 
r  90.7 
!_22jl4. 
)  93.1 

)  94.2 
)  94.8 
)  96.1 
!  97.3 

>  98.8 
l|  99.4 
)  99.6 
)  99.6 
)  99.6 


53.6  53.6 

62.4  62.4 

63.3  63.3 

63.6  63.6 

64.3  64.3 

66.8  66.8 

69.6  69.6 

70.5  70.5 
73.0  73.0 

74.8  74.8 
77.0  77.0 

78.6  78.6 

79.1  79.1 

80.4  80.4 
81.71  81.7 
83.7)  83.7 
85.0  85.0 
87.2,  87.2 

87.6  87.6 

89.1  89.1 

90.7  90.7 

_92j-5  J22jl5  _ 

93.1  93.1 

94.2  94.2 

94.8  94.8 

96.2  96.2 

97.4  <*7.4 

98.9  98.9 

99.5  99.5 

99.8  99.8 

99.9  99.91 
99.9  99.91 


TOT  At  NUMBER  Of  OBSERVATIONS. 
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I37I7 


KYKTLE  BEACH  AFB  SOUTH  CAROLINA 

T$,JrO»is*vf 


42-46*49-72 


DEC 


;  i 


?  ‘ 


e 

o 

If 


c 

c 

c 

€ 

t 


PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE 
(FROM  HOURLY  OBSERVATIONS) 


1800-2000 

K>,*$  ,  5 ' . 


C6H*^G 

iF££T| 

VISIBILITY  (STATUTE  Mll£S)  i 

1 

>  io  '  >6 

i 

>5 

>< 

>  3 

>2-1 

>  2 

>  Hi 

>, 

- 

i 

>  it  i  >i 
_ 1 _ 

>5/16 

i 

>  o 

NO  CEILING 
>  JOMO 

22.3 

24.0 

54.9 

59.4 

56.4 

61.2 

58.1 

63.1 

59.2 

64.2 

59.4 

64.4 

59.7 

64.7 

59.0 

64.8 

59.8 

64.8 

60.1 

65.1 

60.3 

65.3 

60.3 

65.3 

60.3 

65.4 

60.3 

65.4 

60.4 

65.5 

60.4 

65.6 

2  18000 

2  ><000 

24.2 

24.2 

59.8 

60.0 

61.6 

61.9 

63.5 

63.7 

64.6 

64.9 

64.8 

65.? 

65.1 

65.6 

65.2 

65.7 

65.3 

65.7 

65.6 

66.0 

65.7 

66.2 

65.7 

66.2 

65.8 

66.? 

65.9 

66.3 

65.9 

66.4 

66.0 

66.5 

£  U00Q 
>  ’7000 

24.8 

25.2 

61.5 

62.8 

63.5 

64.8 

65.4 

66.8 

66  •  6 
68.1 

67.0 

68.5 

67.3 

68.8 

67.4 

68.9 

67.4 
68. 9 

67.7 

69.2 

67.9 

69.4 

67.9 

69.4 

68.0 

69.5 

68.0 

69.5 

68.1 

69.6 

68. 2' 
t>9.7 

>  10000 

2  0000 

26.2 

26.5 

65.5 

66.3 

67.6 

68.5 

69.6 

70.5 

70.9 

71.9 

71.3 

72.3 

71.6 

7R.7 

71.7 

72.8 

71.7 

72.8 

72.0 

73.2 

72.2 

73.4 

72.2 

73.4 

72.3 

73.5 

72.3 

73.5 

72.4 

73.6 

72.5 

73.7 

>  8000 
>  7000 

26.6 

26.9 

67.8 

69.2 

70.2 

71.8 

72.4 

74.2 

73.8 

75.7 

74.2 

76.1 

74.6 

76.5 

74.7 

76.6 

74.8 

76.7 

75.2 

77.0 

75.3 

77.2 

75.3 

77.2 

75.4 

77.3 

75.5 

77.3 

75.5 

77.4 

75.6 

77.5 

|  >  6000 
>  m 

27.2 

27.5 

70.1 

71.8 

72.7 

74.5 

75.2 

77.1 

76.8 

78.9 

77.3 

79,? 

77.8 

79.9 

77.9 

80.1 

78.0 

80.1 

78.3 

80.5 

78.5 

80.6 

78.5 

80.6 

78.6 

80.7 

78.6 

80.8 

78.7 

80.8 

78.8 

80.9 

>  ibOO 

>  <000 

27.5 

27.6 

72.1 

73.6 

74.8 

76.5 

77.5 

79.2 

79.2 

81.1 

79.6 

81.5 

80.2 

82.1 

80.4 

32.3 

80.4 

82.3 

30.8 

82.8 

81.0 

83.0 

81.0 

83.0 

81.1 

83.1 

81.1 

83.1 

81.2 

83.2 

81.2 

33.3 

>  3500 

>  3000 

27.9 

28.0 

74.4 

75.3 

77T31 

78.3 

80.1 

81.2 

82.0 

83.2 

82.5 

83.7 

83.1 

84.4 

83.2 

84.6 

83.3 

84.6 

33.7 

85.1 

83.9 

85.3 

83.9 

85.3 

84.0 

85.4 

84.0 

85.4 

84.1 

85.5 

84.2 

v5.6 

>  2500 

>  2000 

28.2 

28.3 

76.3 

77.0 

79.4 

80.2 

82.4 

83.2 

84.5 

85.4 

84.9 

05.8 

85.7 

86.7 

85.9 

86.9 

85.9 

87.0 

86.4 

87.5 

86.6 

87.7 

86.6 

87.7 

o6.7 

87.8 

86.7 

87.8 

86.3 

87.9 

86.9 

88.0 

>  1800 
>  7  500 

28.3 

28.4 

77.2 

77.8 

80.5 

81.2 

83.4 

84.2 

85.7 

86.4 

36.1 

86.9 

87.0 

87.7 

87.3 

88.0 

87.3 

88.0 

87.8 

38.6 

88.0 

88.8 

88.0 
88. B 

88.1 

88.9 

88.2 

88.9 

88.3 

89.1 

88.3 

89.1 

i  >200 
>  1000 

28.6 

28.6 

78.6 

79.0 

82.3 

82.9 

85.5 

86.2 

88.0 

88.9 

88.5 

09.3 

89.4 

90.4 

89.7 

90.7 

89.7 

90.7 

90.4 

91.4 

90.6 

91.7 

90.6 

91.7 

90.7 

91.8 

90.7 

91.9 

90.3 

92.0 

90.9 

92.0 

>  900 

>  800 

28.6 

28.6 

79.3 

79.5 

83.2 

83.5 

86.7 

87.0 

89.5 

90.0 

90.0 

90.5 

91.0 

91.7 

91.4 

92.1 

91.4 

92.2 

92.1 

92.9 

92.4 

93.2 

92.4 

93.2 

92.5 

93.3 

92.5 

93.3 

92.6 

93.4 

92.7 

93.5 

>  700 

>  600 

28.6 

28.6 

79.5 

79.9 

83.6 

83.9 

87.1 

87.7 

90.2 

90.9 

90.7 

91.5 

92.1 

93.0 

92.5 

93.5 

92.6 

93.5 

93.4 

94.3 

93.6 

94.6 

93.6 

94.6 

93.3 

94.8 

93. B 
94.8 

93.9 

95.0 

94.0 

95.0 

IV  IV 

si 

28.6 

28.6 

80.0 

80.1 

84.1 

84.3 

87.9 

88.2 

91.4 

91.7 

92.0 

92.3 

93.6 

94.3 

94.2 

95.2 

94.2 

95.3 

95.0 

96.1 

95.3 

96.4 

95.3 

96.4 

95.5 

96.7 

95.6 

96.8 

95.7 

96.9 

95.7 

97.0 

>  yjQ 

>  TOO 

28.6 

28.6 

80.1 

00.2 

84.3 

84.4 

88.3 

88.4 

92.0 

92.2 

92.6 

92.8 

94.8 

94.9 

95.8 

96.1 

95.9 

96.3 

96.8 

97.4 

97.2 

97.9 

97.2 

97.9 

97.5 

98.4 

97.5 

98.4 

97.7 

98.6 

97.9 

90.8 

<  100 

_ - _ ? 

28.6 

28.6 

80.2 

80.2 

84.4 

84.4 

88.4 

88.4 

92.2 

92.2 

92.8 

92.8 

94.9 

94.9 

96.2 

96.2 

96.4 

96.4 

97.5 

97.5 

98.0 

98.0 

98.0 

98.0 

98.5 

98.5 

98.7 

98.7 

99.2 

99.3 

99.6 

LOO.O 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS 
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DATA  PROCESSING  BRANCH 
USAF  ETAC 

AIR  HEATHER  SERVICE/MAC 


CEILING  VERSUS  VISIBILITY 


13717  MYRTLE  BEACH  AFB  SOUTH  CAROLINA  42-A6.,  49-72 

**"  >T*TlOM  STATION  NAVf 


DEC 

MONTH 


PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE 
(FROM  HOURLY  OBSERVATIONS) 


■ 

( EILING 

VISIBILITY  (STATUTE  MILES) 

|FEET| 

>  10 

>6 

>  5 

>  4 

-  3 

>  2V* 

>  VA 

>  )'/« 

>  1 

>  V* 

>  \\ 

>  VS 

>5/16 

>  '/ 

>  o 

NO  CEILING 

18.7 

53.0 

56.1 

57.7 

59.2 

59,3 

60.1 

60.1 

60.1 

60.5 

60.7 

60.8 

61.1 

61,3 

61.6 

61.8 

> 

?0000 

20.3 

56.7 

60.3 

62.0 

63.6 

63.8 

64.5 

64.7 

64.7 

65.0 

65.3 

65.3 

65.6 

65.8 

66.2 

66.3 

18000 

20.4 

57.1 

60.7 

62.5 

64.1 

64.2 

65.0 

65.1 

65.1 

65.4 

65.7 

65.7 

66.0 

66.2 

66.6 

66.8 

> 

’6000 

20.5 

57.2 

60.6 

62.5 

64.2 

64.3 

65.1 

65.2 

65.2 

65.6 

65.8 

65.9 

66,2 

66.3 

66.7 

66.0 

> 

14000 

2C7r 

57. r- 

61.6 

63.5 

65.1 

65.4 

66.2 

66.3 

66.3 

66.6 

66.9 

66.9 

67.2 

67.4 

67.3 

68.0 

> 

'?000 

21.1 

59.2 

63.0 

64.8 

66.5 

66.8 

67.5 

67.7 

67.7 

63.0 

68.3 

68.4 

68.7 

68.9 

69.3 

69.4 

V 

10000 

21.7 

61.7 

65.7 

67.6 

69.3 

69.6 

70.3 

70.5 

70.5 

70.8 

71.1 

71.2 

71.5 

71.7 

72.1 

72. 2‘ 

9000 

21.8 

62.5 

66.5 

68.4 

70.3 

70.5 

JLU1 

71.4 

71-4 

71.8 

72,1 

7?M 

72.5 

_22_«7 

73.0 

73,2 

> 

8000 

2?  .  1 

64.3 

68.5 

70.5 

72.4 

72.7 

73.4 

73.6 

73.6 

74.0 

74.2 

74.3 

74.6 

74.8 

75.2 

75.4 

7000 

22.3 

65.6 

69.9 

72.0 

74.0 

74.3 

75.1 

75.2 

75.2 

75.7 

75,9 

76,0 

TfLtS 

,16*5 

76.9 

JLZ*fl 

6000 

22.6 

66.9 

71.2 

73.3 

75.5 

75.8 

76.7 

76.8 

76.8 

77.3 

77.6 

77.6 

78.0 

78.2 

78.6 

78.7 

* 

5000 

22.7 

68.4 

72.9 

75.1 

77.5 

77.8 

78.7 

78.9 

78.9 

79.4 

79.7 

79.7 

80..JL 

80.3 

80.7 

80.8 

£ 

4500 

22.8 

68.8 

73.4 

75.7 

78.2 

78.5 

79.4 

79.5 

79.5 

80.1 

80.3 

80.4 

80.8 

81.0 

81.3 

81.5 

> 

4000 

23.0 

70.0 

74.8 

77.4 

79.9 

80.2 

81.1 

81.3 

81.3 

31.8 

82.1 

82.2 

82.5 

82.7 

83.1 

83.2 

> 

3500 

23.0 

70.8 

75.7 

78.3 

80.9 

81.2 

82.1 

82.2 

82.2 

82.8 

83.1 

83.2 

83.5 

83.7 

84.1 

84.3 

> 

3000 

23.0 

71.4 

76.4 

79.1 

81.7 

82.0 

83.0 

83.2 

83.2 

83.8 

84.1 

84.1 

84.5 

04.7 

85.1 

35.2 

?500 

23.1 

72.4 

77.6 

80.4 

83.1 

83.5 

04.4 

84.6 

84.6 

85.3 

85.6 

85.7 

86.1 

86.2 

86.6 

86.3 

> 

:ooo 

23.3 

73.5 

78.9 

81.8 

84.7 

85.0 

86.0 

86. 2 

86.2 

86.9 

87.3 

87.4 

87.7 

87.9 

88.3 

88.4 

> 

1800 

23.3 

73.9 

79.4 

82.2 

85.2 

85.5 

86.5 

86.7 

86.7 

87.4 

87.0 

87.0 

88.2 

88.4 

88.8 

88.9 

> 

1500 

23.3 

74.5 

80.1 

82.9 

85.9 

86.3 

87.4 

87.5 

87.5 

80.3 

88.7 

88.7 

89.1 

89.3 

89.7 

89.8 

£ 

l?00 

23.3 

74.9 

80.7 

83.7 

06.7 

87.1 

88.2 

88.5 

88.5 

89.3 

89.6 

89.7 

90.1 

90.3 

90.7 

90.9 

> 
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23.3 

75.6 

81.5 

84.6 

87.7 
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91.4 

91.5 

92.0 
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> 
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23.3 
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81.7 
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91.6 

92.0 

92.2 
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81.9 
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90.3 
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92.6 

93.0 

93.1 

> 
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23.3 
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82.0 
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SKY  COVER  SUMMARY 


The  individual  increments  formerly  reported  in  total  sky  cover 
of  airways  observations  are  no  longer  available  from  the  source  data 
from  Jan  71  and  later.  Increments  reported  after  1970  are  clear, 
scattered,  broken,  overcast,  partial  obscuration  and  obscured  (0,  3, 
9,  or  10).  Therefore,  the  sky  cover  summary  for  this  station  is 
limited  to  the  period  through  Dec  70. 


PART  D 


SKY  COVER 


This  summary  is  prepared  from  hourly  observations  and  is  a  percentage  frequency  distribution  of  total  sky 
cover  by  tenths,  plus  mean  sky  cover,  and  total  number  of  observations.  It  is  presented  in  two  tables  as 
follows : 

1.  By  month  and  annual  -  all  hours  and  all  years  combined. 

2.  By  month  -  by  standard  3-hour  groups. 

NOTE:  #  1:  Sky  cover  (total  cloud  amount)  was  not  reported  by  U.  S.  Services  until  mid  19^5.  Data,  when 
available,  were  punched  for  Air  Force  stations  beginning  in  1946,  but  were  not  available  for 
Navy  stations  until  1948  or  1949.  Weather  Bureau  stations  recorded  total  cloud  amount  in  re¬ 
marks  beginning  sometime  in  1945,  but  few  stations  have  punched  data  prior  to  19 48.  This 
summary  will,  of  course,  be  limited  to  period  of  available  data. 

NOTE:  #  2:  Some  sources  of  punched  data  used  for  this  summary  report  cloud  amounts  in  oktas.  These  have 
been  converted  to  tenths  prior  to  summarizing,  and  notation  is  made  on  the  form  to  indicate 
that  data  were  originally  reported  in  oktas.  The  manner  of  conversion  is  given  below: 
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STATION  STATION  NAM?  M»lOO  ’  MONTH 


PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE 
(FROM  HOURLY  OBSERVATIONS) 


— 

HOURS 

PERCENTAGE  FREQUFNCY  OF  TENTHS  OF  TOTAL  SKY  COVER 

MEAN 

IOIM 

(I.S.T.) 

0 

1 

2 
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7 

8 

9 

10 

SKY  COVER 
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JAM 
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27.5 

3.2 

4.4 

4.2 

3.2 

2.2 

2.6 

4.5 

6.1 

3.5 
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5.6 
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3.6 
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KB 
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HI 
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Si 
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■B 
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3.6 

m 

m 
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HI 
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3 . 1 

3.0 
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■B 
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5.0 
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27.0 

Hi 
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■B 
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mM 

KB 

KB 

7.9 

BB 

mm 

24.4 

17106 

JUL 
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j||Q 

KB 

8.2 

KB 

M 

BB 

| 

10. t) 

5.8 
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5.8 
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9 

D 
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BB 

BB 

HI 
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m 
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20. 3 

m 

KB 

1 

m 

m 

EB 

7.8 

25.8 

5.2 

16481 
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36.1 

m 

KB 
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KB 
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2.7 

4.7 

6.0 

_ 

m 

24.4 

| 

17047 
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37.5 

m 

KB 

B9 

EB 

4.6 

Hi 

KB 

24.9 

BB 
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31.9 

3.8 

5.0 

4.8 

Bl 

iia 

31.3 

5.0 
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JAN 

STATION 

STATION  NAME 

«*:OD 

MONTH 

PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE 
(FROM  HOURLY  OBSERVATIONS) 


MONTH 

HOURS 
(l  S.T.) 

PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  TENTHS  OF  TOTAL  SKY  COVER 

MEAN 
TENTHS  OF 
SKY  COVER 

total 

NO,  OF 

00$ 

0 

n 

7 

3 

4 

5 

6 

; 

8 

9 

10 

JAN 

00-02 

36.9 

Bg 

kb 

4.0 

_ 

2.3 

1*2 

2.3 

3.1 

KB 

IB 

37.5 

5.0 

2227 

mu 

37.3 

1.3 

B 

EB 

m 

1.7 

EB 

3.5 

KB 

1.9 

38.0 

5.0 

2228 

26.2 

3.0 

i 

2.9 

D 

BH 

HI 

KB 

KB 

39.4 

KB 

2232 

09-11 

20.7 

2.8 

ib 

gg 

3.0 

KB 

8.1 

KB 

40.7 

121 

2230 

12-14 

18.3. 

mu 

■B 

KB 

EB 

m 

KB 

D 

ED 

KB 

40.7 

B 

2231 

■1 

15-17 

19.7 

EH 

B9 

g 

mu 

3.0 

KB 

KB 

40.0 

6.1 

2231 

m 

18-20 

27.1 

4.0 

KB 

4.8 

KB 

s 

3.0 

SB 

KB 

KB 

-*4 

• 

KB 

2232 

21-23 

33.5 

nu 

4.6 

5.0 

ms 

B 

l£l 

4.0 

KB 

m 

35.5 

5.0 

2232 

m 

Mi 

■ 

m 

■ 

| 

S 

■ 

B 
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1 

| 

| 
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1 

| 

| 
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STATION 

STATION  NAME 

MttiOO 

MONTH 

PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE 
(FROM  HOURLY  OBSERVATIONS) 

HOURS 
(l  S.T.) 

0 

00-02 

40.5 

03-05 

40.4 

|06-08 

29.0 

m 

26.7 

12-14 

22.5 

15-17 

21.4 

i8-20 

27.5 

21-23 

36.3 

PERCENTAGE  frequency  of  tenths  of  total  sky  cover 
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1.6  3.1 


5.1  B.l 


0.2 


10 

36. 

0 

36. 

0 

40. 

2 

39. 

1 

36. 

7 
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36. 

0 

MEAN  TOTAL 

tenths  of  no.  of 
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2028 
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2.0  2.1  3.0  4.0 


2.8  4.1 


SKY  COVER 


STATION 

STATION  NAME 

PERIOD 

MONTH 

PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE 
(FROM  HOURtY  OBSERVATIONS) 

25.0 


9-11  25.7 


12-14  23.0  4.1  5.1 


5.0 


18-20  23.2 


2.1  4.8 


0.2 


MEAN  TOTAl 

TENTHS  OF  NO  O^ 

10  SKY  COVER  08$ 
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(FROM  HOURLY  OBSERVATIONS) 


MONTH 


JL-ff  k)0-02  32.3 


03-05  23.4 


06-03  16.1 


9-11  12.8  3 


12-14 


15-17  10.0 


18-20  12.0 


21-23  25.2 
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JUL 


STATION  NAMt 


PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE 
(FROM  HOURLY  OBSERVATIONS) 


MONTH 

HOURS 
(l  S  I.) 

PERCENTAGE  FREQUENa  OF  TENTHS  OF  TOTAL  SKY  COVER 

MEAN 
TENTHS  Of 

SKy  cove* 

TOTAL 

NO.  Of 
OBS 

0 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

e 

9 

10 

JUL 

24.6 

5.0 

9.4 

8.8 

KB 

5.0 

3.8 

mm 

5.9 

KB 

24.0 

1 

2130 

03-05 

20.0 

IB 

10.2 

8.1 

KB 

KB 

m 

KB 

KB 

KB 

21.1 

m 

2126 

06-08 

10.1 

m 

KB 

8.6 

KB 

mg 

KB 

KB 

11.9 

EB 

26.1 

KB 

2140 

09-11 

3.2 

mu 

KB 

8.7 

8.7 

KB 

5.0 

KB 

12.3 

mg 

23.9 

6.1 

1-  .. 

2148 

12-14 

2.7 

m 

BK 

9.0 

IB 

KB 

KB 

10.5 

14.9 

8.0 

CO 

• 

<V 

2148 

15-17 

mg 

KB 

KB 

KB 

8.1 

G9 

11.0 

8.2 

24.1 

6.4 

2147 

18-20 

mm 

KB 

IB 

m 

5.8 

3.0 

11.2 

KB 

30.7 

mg 

2150 

21-23 

16.8 

KB 

8.3 

8.6 

BK 

KB 

131 

BSI 

5.0 

KB 

27.0 

KB 

2149 

iggjit 

|| 

B 

■1 

m 

KB 

_ 

■H 

B 

B 

B 

II 

■ 

| 

Ml 

B 

■ 

| 

|| 

HI 

9 

Hi 

Hi 

TOTALS 
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m 
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mm 
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PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE 
(FROM  HOURLY  OBSERVATIONS) 


MONTH 

HOURS 
(l.S  T  ) 

PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  TENTHS  OF  TOTAL  SKY  COVER 

MEAN 
TENTHS  OF 

Sky  cove* 
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NO  Of 
OSS 

0 
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$ 

6 

7 

8 

9 
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00-02 

30.1 
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8.0 

KB 

IB 
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KB 

19.7 

SB 
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4.0 

g 
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9.8 
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2138 

12-14 

gg 

122 

10.0 

9.2 

8.5 

4.1 

9.8 

13.0 

6.0 

23.1 

6.1 

2133 

15-17 

7.8 

i 

8.1 

9.2 

8.2 

■B 

■B 

11.8 

24.5 

6.0 

2136 

18-20 

11.3 

5.5 

m 

■B 

9 

BB 

HB 

■B 

11.0 

27.7 

■B 

2137 

21-23 

24.8 

5.9 

8.7 

D 

5.8 

KB 

D 

■B 

■B 

22.3 

IB 

2139 

m 

m 

1 1 

m 

m 

m 

■a. 

H 

1 1 

m 

■ 

m 

TOTALS 

16.5 

5.3 

7.8 

8.4 

7.1 

4.6 

4.4 

8.2 

9.9 

4.7 

23.1 

5.3 

17094 

USAFETAC  ju,  s<  0-9-5  (01  A)  HEViouS  eoiiions  Of  this  fOIM  A«t  OISOtETE 


j 


I 

A 

4 


i  data  processing  branch 

0  ETAC/USAF 

2-  AIR  WEATHER  SERVICE /MAC 

c 


SKY  COVER 


13717  MYRTLE  BEACH  Ap8  SOUTH  CAROLINA  46*49-70  OCT 


STATION  STATION  NAM*  *f»IOO  MONTH 

*■  percentage  frequency  of  occurrence 

(FROM  HOURLY  OBSERVATIONS) 

( 


( 


( 

( 

C 

c 

c 

'  c 

;  l 

i 

;  t 


I  1 

i 

t 

;  t 


U5AFETAC  rjl  0-9-5  (OL  A)  fievious  coiroNS  of  this  fo*w  a»e  oisoicie. 


MONTH 

HOURS 
(l  S.T.) 

P£RC£.*'*AG£  FREQUENCY  OF  TENTHS  Of  TOTAL  SKY  COVER 

MEAN 
TENTHS  OF 
SKY  COVER 

TOTAl 

NO.  OF 
OSS. 

0 

2 

3 

4 

* 

6 

8 

9 

TO 

OCT 

00-02 

50.6 

3.3 

kb 

KB 

3.0 

HI 

gg 

m 

KB 

1.5 

22.4 

KB 

2123 

03-05 

46.2 

3,6 

4.1 

■Q 

KB 

KB 

D 

m 

4.1 

. 

HI 

EB 

3.8 

2131 

06-08 

31.2 

m 

5.1 

KB 

■B 

KB 

Bn 

mm 

6.9 

gg 

27.3 

2132 

09-11 

30.3 

5.2 

5.1 

5.0 

3.8 

HI 

5.6 

7.1 

4.7 

26.9 

gig 

2130 

12-14 

23.7 

■a 

D 

5.9 

KB 

2.5 

6.0 

6.3 

KB 

25.1 

HI 

15-17 

25.3 

0.8 

6.6 

m 

gg 

3.1 

3.2 

5.9 

D 

7.0 

23.7 

KB 

2131 

18-20 

33.9 

6.9 

7.1 

KB 

HI 

2.6 

2.7 

gg 

g| 

23.4 

O 

2127 

21-23 

47.4 

■a 

HI 

4.1 

KB 

mg 

Ea 

KB 

gg 

|Q 

22.3 

3.6 

2132 

■i 

m 

■ 

m 

jgR 

|| 

|| 

HR 

HM 

TOTALS 

36.1 

■H 

eb 

5.0 

KB 

HI 

HI 

Hi 

24.4 

JESS 

gg 

*<  4  N, 


- 


"St.  - 


DATA  PROCESSING  BRANCH 
ETAC/USAF 

AIR  UTATHHR  S6RVIC6/HAC 


SKY  COVER 


13717  MYRTLE  BEACH  AFB  SOUTH  CAROLINA 


46> 49-70 


PERCENTAGE  fREQUENCY  OF  OCCURRENCE 
(FROM  HOURLv  OBSERVATIONS) 
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NCV  00-02  46,4  4.0  5.4  3.3  3.1  1.5  2.6  3.8  3.B  2.1 

03-05  47.3  2.8  6.3  3.7  2.6  1.4  2.2  3.0  3.7  1.9 

06-06  32.3  5.8  6.6  6.0  4.2  1.9  3.'  4.7  5.6  4.5 

09-11  32.9  4.9  4.9  4.5  4.4  3.0  2.8  6.1  6.4  5.6 

12-14  iiTi  4.9  5.0  5.7  5.7  4-1  2.7  5.6  7.0  5.3 


115-17  26.6  6.3  I  6.1  5.6  5.0  3.1 
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(  PART  E  PSYCH ROMETRIC  SUMMARIES 

In  this  section  are  presented  various  summaries  of  dry-  end  vet-bulb  temperatures,  dew  points,  and  relative 
humidity.  The  order  and  manner  of  presentations  follows: 

1 .  Cumulative  percentage  frequency  of  occurrence  -  derived  from  daily  observations  and  presented  by  month 
and  annual  for  all  years  combined.  These  tabulations  provide  the  cumulative  percentage  frequency  to 
tenths  of  temperature  by  5-degree  t Fahrenheit  increments,  plus  mean  temperature,  standard  deviations,  and 
total  number  of  observations  in  three  separate  tables  as  follows: 


a.  Daily  maximum  temperatures 

b.  Daily  minimum  temperatures 

c.  Daily  mean  temperatures 

NOTE;  Beginning  in  January  1964,  daily  maximum  and  minimum  temperatures  are  routinely  selected  from 
hourly  observations  recorded  on  surface  obser\ Ing  forma  or  from  automated  data  collections  for  all 
Air  Force  operated  stations.  For  those  stations  observing  less  than  24  hours  per  day,  and  where  maxi¬ 
mum  and  minimum  temperatures  are  required  buu  not  recorded,  these  are  also  selected  from  hourly  data 
from  as  early  as  January  1949  and  later.  Please  refer  to  notations  on  summary  pages  and  Station  History 
for  further  information  on  reporting  practices  of  individual  stations. 
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2.  Extreme  values  -  derived  from  dally  observations  witn  the  extreme  value  selected  for  each  year  and  month  of 
record  available.  An  annual  (ALL  MONTHS)  value  is  selected  when  all  months  for  a  year  have  valid  extremes. 
Means  and  standard  deviations  are  computed  for  months  and  annual  when  four  or  more  values  are  present  for 
any  column.  Two  tables  of  daily  extremes  are  prepared: 

a.  Extreme  maximum  temperature 

b.  Extreme  minimum  temperature 


E 


NOTE:  The  following  symbols  are  used  in  the  extreme  data  blocks: 

(1)  *  indicates  the  extreme  was  selected  from  a  month  with  one  or  more  days  missing. 

(2)  #  indicates  the  extreme  was  selected  from  a  month  in  which  hourly  temperatures  were  available 

for  less  than  24  hours  for  at  least  one  day  in  the  month. 
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Bivariate  percentage  frequency  distribution  and  computations  of  dry-bulb  versus  vet -bulb  temperature. 

This  tabulation  Is  derived  from  hourly  observations  and  Is  presented  by  month  and  annual,  all  hours  and 

years  combined.  The  following  Information  is  provided! 

a.  The  main  body  of  the  summary  consists  of  a  bivariate  percentage  frequency  distribution  of  vet-bulb 

depression  In  17  classes  spread  horizontally;  by  2-degree  Intervals  of&dryxbulljp.temperature  spread 
vertically.  Also  provided  for  each  of  the  dry-bulb  Intervals  is  the  observations  with 

dry-bulb  and  vet-bulb  temperature  combined;  and  again  for  dry-bulb,  vet-bulb,  and  dew-point  tempera¬ 
tures  separately.  Total  observations  for  these  four  items  is  also  provided  in  two  lines  at  end  of 
each  tabulation  table,  which  may  be  continued  on  several  pages. 

NOTE:  A  percentage  frequency  in  this  table  of  ".0"  represents  one  or  more  occurrences  amounting  to 
less  than  .05  percent. 

b.  Statistical  data  for  the  individual  elements  of  relative  humidity,  dry-bulb,  vet-bulb,  and  dev- point 
temperatures  are  shown  in  the  section  at  the_ bottom  left  of  the  forms.  These  consist  of  the  sum  of 
squares  (zX2),  sums  of  values  (  ZX),  means  (X),  and  standard  deviations  (ox) .  The  number  of  obser¬ 
vations  used  in  the  computation  for  each  element  is  also  shown. 


c.  At  the  lower  right  of  the  form  are  given  the  mean  number  of  hours  of  occurrence  for  six  ranges  of 
dry-bulb,  vet-bulb,  and  dev-point  temperatures,  and  total  number  of  hours  possible  in  the  period 
represented.  Mean  number  of  hours  is  shown  to  tenths  and  indicates  mean  number  of  hours  per  year 
in  the  annual  summary,  or  mean  number  of  hours  per  month  in  the  tabulation  by  month. 

NOTE:  Wet-bulb  temperature  usually  was  not  reported  prior  to  19^6.  Relative  humidity  usually  war 
not  reported  prior  to  19*»9j  nor  subsequent  to  June  195^;  and  was  computed  by  machine  methods 
for  observations  recorded  during  these  periods.  All  values  of  dev-point  temperature  and 
relative  humidity  are  with  respect  to  water,  unless  otherwise  indicated. 

h.  Means  and  standard  deviations  -  These  tabulations  are  derived  from  hourly  observations  and  present  the 
mean,  standard  deviation,  and  total  number  of  observations  for  the  eight  standard  3-hour  groups,  by  month 
and  annual  and  again  at  the  bottom  for  all  hours  combined.  Records  for  all  years  combined  are  presented 
in  the  following  three  tables;  DRY-BULB  TEMPERATURE,  WET-BULB  TEMPERATURE,  and  DEW-POINT  TEMPERATURE. 

5 .  Cumulative  percentage  frequency  of  occurrence  of  relative  humidity  -  This  summary  is  derived  from  hourly 
observations  and  presents  the  cumulative  percentage  frequency  of  occurrence  of  relative  humidity  by 
increments  of  10$  classes,  plus  the  mean  relative  humidity  and  total  number  of  observations  in  two  tables. 

a.  Table  1  is  prepared  by  month  and  annual,  all  years  combined,  with  month  being  the  vertical  argument. 

h.  Table  2  is  prepared  by  month  by  standard  3-hour  groups,  with  the  hour  groups  being  the  vertical 
argument  and  a  separate  page  for  each  month.  All  years  are  also  combined  for  this  summary. 
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ORY-BULB  TEMPERATURES  DEG  F  FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 
MYRTLE  BEACH  AFB  SOUTH  CARULINA  42-47>49-72 


.71  73.2  72.4  67.7  57.5  43.0  41.71,  56.6 

38  4.103  4.506  6.274  9.54511.33412.1761  14.859 
731  2515  2502  2427  2523  2516  2589!  30604 


.4  74. 

73  4.89 
84  249 


83.0  82.3  77.7  68.6!  58.5  49.5  66.3 

51  4.793  6.197  7*888)  9.80310.954  15.307 

93  2504  2503.  258*1  2598  2690,  31077 


B4.7  84.2 

4.652  4.713 


MEAN 

S  D. 

total  OBS 

4677  4  970 

9.845  8,659 
2679  2426 

5TT5 

8.107 

2677 

6371 

6.843 

2586 

~ 7o.f 
5.432 
2668 

"77.3 

4.562 

2543 

“1777 

3.858 

2589 

~r576 

3.994 

2494 

74.5 

5.465 

2495 

64.3 

8.080 

2577 

54.0  47.2 

9.85010.246 
2583  2678 

MEAN 

S.O. 

fOTAl  OBS 


6.0  5 

971  9. 
426  ?. 


59,8  67.5 


2585  2669 


74.1)  76.7  76.0  71.5  60.7  50.8  44.7 

4,644;  3.754  4.193  6.06?  9.00610.65211.233 
2540  2508  2476)  2560  2591  2676 


khji 


76.4  79.0  78.2  73 . 8?  64.1'  5473|47TT 
6.337  5,844  6,163  7. «!18jl0. 13411. 69612.102 
20144  2049?  199S2  19630!  20511  20560)  21264 


14.322 


14.671 

3091 


62.i 

15.42! 

24718: 
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STATION  "  “  SULION  NAME 


WET-3IJLB  TEMPERATURES  DEG  F  FRCK  HOURLY  OBSERVATIONS 
ROLINA  AR-47/49-72 


HRS  (t  S  T.)  | _ j|  JAN.  f EB  |  MAR.  APR  MAY 

j  mean  f  40.7  41.6)  46.0  54.5  62. 6* 

00-02  so  111.58210.94610.3440.7706.759 
_ potAi  06 Sj 2669  2428)  2682  2574  2666 

"mean-  |  39,71  4C,4  .6i-  53. l'  61,2 


mean  i;  19771  4C.4  -  .6!'  53.1  61,2 

03-05  so  j|U. 94711, 49210.'.  ‘6  9.306  7.224 
total  ok il  2671)  2430  2684)  2577)  2664 . 

______  !| _ _ _ _ 

MEAN  39.3  40. 21  46.0  54.7"  63,3' 

06-08  so  :  1 2 • 1221 1 .60610 .965  9,175  6.898 
total  obs]  2673)  2429  2676  2583  2659 


JUN. 

69.2' 

5.154 

2461 

~ 6779 
5.537 
2467 

7o.  r 
5.438 
2513 


JUL  AUG  I  SEP 

72.4  71.7)  67.1 

3.716  4.292  6.334 
2492  24931  2421 

717*5  70. 6|  6*579 

3s 868  4.453  6.526 
2515  2502  2427 


I  _ _ 

73.il  72,!?  66.9 
3.767  4.535  6,744 
2584  2490  2503 


OCT  |  NOV  i  DEC  !|  ANNUAL 

56. 9|  47741  40.6  j  5578 

9. 47811. 22012. 010  II  14.831 
2512)  2470  2595  30463 

55.6!  46.0  39.6  5476 

9.77311.48112.252  15.038 

2514  2471  2579  30501 

56.4  46.2  3975*1  5  S7S 

9.63011.44212.248  15.627 

2566  2517  2644)1  30342 


mean  43.9  45.0  50741  58.5  66,3 

09-11  so  11.39610.76910.109  8.181  6.211 
total  css  2682  2432  2u84  2591  2662 


72.7  75.6  74.8  7C,5  61.5  52.2  44. R|!  59.6 

4.840  3.441  4.082  5.976  8.21210.09111.164  14.388 

2537  2593  2504  2503,  25ei  2552  26.80  ll  31001 


mean  If  46.7]  47.6  5T«2l  59,8  6s?, 3 
12-14  SD  !  10.569  9.842  9.242  7,624  5.819 
total  obs|!  2676  2433  2679  2591  2662 

_ i  ii  _  _ _ _ 

f  mean’  ij  4674]  4777  52.0  59.71  67.2 

15-17  so.  9.789  9.007  8.498  7.200  5,486 
_ total  QBSjl  2661  2425  2677  2583  2668 _ 

-43^  4_3, i '  50.1  §876  66.0 ' 

18-20  so  !]  10.170  9.207j  8.628  7.241  5.566 
_ total  obs  2679  2420]  2677  2586  2666 

M£AN  41*771  43. *0  48,3  5673  6?73 ' 

21-23  so  11.05810,249  9,494  8.081  6,178 
_ total  obs  I  2670  2416  2683  2581  2669 

^  - 

’  '  mS ~"427Bt  ■  4  J78  48.9  36",  €  6473 ' 

sd  U. 42610. 79810. 125  8,571  6.647 

TOTAl  QBSjl  21406  19413'  214421  2067l!  213161 


*7376]  76.5)  75. 7|  71.7  63.5 


54.6  47.9 

9.26310.311 
2548  2682 

61.3 

13.435 

30959 

54.2 

9.032 

2545 

47.5 

9.784 

2679 

61.1 

13.156 

30993 

72. F  "74.8  7472TT070]  60.7  ~5071*~  44.1 

►.411  3,348  3.73115.523  8.15010.14110.568 
2542  2589  2495  2495  2573  2532  2673 


70. 71  73.5'  72*.*?— 68.3  58.2  48,4  42.2 

4.632  3.381  3.986  6.073  9,01010.98111.448 
25311  2540  2507  2475  2554  2540,  2667 

71.2  “74*72  7F.*4  69,0'  59,3  *'*5076  **43.3 

5,267  3.955  4.483  6,355  9.17210.97111.671 
20125  20497  19982  19828  20465  20175  21199 


59.0 

13.933 

30927 

5*772 

14.529 

30833 

5870 

14.588 

246519 
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DEW-POINT  TEMPERATURES  DEG  F  FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 


13717  MYRTLE  BEACH  AFB  SOUTH  CAROLINA  42-47/49-72 


L.S.T.)  1 _  JAN  FEB  MAR.  APR 

i  mean  37,5  37,7  43,7  52,1 

-02  so  13.67813,52512.48310.358 
totaiobs  2669  2428  2682  2574 


mean  36.7  36.7  42.7  51.0 

so  13. 95113, 92113, 01210. 612 

101A10BS  2670  2430  2684  2577 

T - - - - - - - - 

"mean  “ ”3673  36.5  42.7  51.8 

so  14.16214.16913.23310.860 
totaiobs  2673  2429  2676  2583 


MAY  JUN  JUT  AUG  SEP  |  OCT  |  NOV  PEC 

81,1'  67.9'  71,4  70T7  65.e  55.2)  44.9  37.1 

7.262  5.587  3.958  4.611  6.98010.38612.73814,169 
2666  2461  2492  2493  2421  2512  2470  2595 


60,0  66.9  70.71  69.8  64.8"  54.1]  43.7  36.3 

7.673  5.880  4.061  4.760  7.12310.67212.92914.281 
2664  2467  2515}  2502  2427  2514  2470  2579_ 

“TlTl  ~ 6873  71.7  70.61  6575  54.5  '“437?  ““3672 

7.821  5.928  3.997  4.902  7.36410.66213.01614.331 
2660  2513  2584  2490  2503  2566  2517  2644 


mean  f  "38.2““3S7oj  43.4  52.1" 

so  |ll4. 64814. 90314. 23511. 717 
total  obsiI  2681  2432  2684  2591 


mean  |j  38.7  38,7  43,9  32.6" 

12-14  sd  14.74414.89713.91611.579 
_ total  obsII  2675  2433  2679  2591 

_ II  'll _ " 

mean  f  39751  39, 5|  44,5  53.4 

15-17  so  14.05514.00713.15311.082 

total  OBSII  2681  2425  2677  2588 


61.4  69.0  72.6  71.7  66.9  56.5  45.8  2 

8.413  6.057  4.185  4.986  7.31710.99113.66714, 
2661  2537  2593  250&  25031  2581  2552 _ J 

62.0”  69. 6 -~7372~72.il  67.4'  57.1  46.il  2 

8.373  6.169  4.349  5.185  7.32611.11013.89414. 
2662|  2334  2586.  2483  2497  2582  2548  2 

62.61  69,8  7372  72.4~6777  58.61  47.2“ 

7.920  5.747  4.294  4.832  6.82710.56813.41714. 
2668  2539  2598  2503,  2507  2583  2545  2 


39.3 

.936 

2682 

4o7t|" 
.273  I 
2679| 


ANNUAL 

53.6 

16.467 

30463 

3276 

16.634 

30499 

5371 

17.119 

30843 

5474 

17.171 

30999 

5479 

17.181 

30957 

5575 

16.648 

30993 


39.5'  40.1  45.1  53.9  63.1  69,7  72. B  72.2  67,7  58.3  47.5  40.1 

12.83512,71612.09710.072  7.183  5.443  3.991  4.397  6.417  9.38012.12313.202 


mean  39.3  40.1  45.1  53.9  63.1  69,7  72. B  72.2  67,7  58.3  47.51  40. If  55.7 

18-20  so  12.83512,71612.09710.072  7.183  5.443  3.991  4.397  6.417  9.38012.12313.202  15.908 

_ _ total  obsI  2679]  24201  2677  2586  2666 _2 542  2589  2494  2494  2573  2532  2672  30924 

mean  3874  39.1  44.8  ““53. 5  62.4  69.1  72.1  71.6  66,7  56.4  45,8*  38. 7*  5477 

21-23  so  13.12112.91011.941  9.955  6,989  5,290  3.746  4.367  6.746  9.30512.50613.661  16.131 

totaiobs  2670  2416  2683  2581  266?  2531  2540  2507  2475  2554  2540  2665  30831 


...  mean  [  38.1  35.3  43.9  52.6  61,7  68.8  72.2’  7174  66761  56.3  45.6  38. 3|  54.3 

hours  st>  13.96013,95413,05610.834  7.777  5.845  4.163  4.837  7.09110.56613,11614.279  16,697 

total  obs!  21403,  19413  21442  20671  21316  20124  20497  19981,  19827  20465  20174  211961  246509 
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RELATIVE  HUMIDITY 

13717  MYRTLE  BEACH  AFB  SOUTH  CAROLINA 

42“47a  49-7? 

ALL 

CUMULATIVE  PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE 
(FROM  HOURLY  OBSERVATIONS) 


PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  RELATIVE  HUMIDITY  GREATER  THAN 


100.0 


100.0 


100.0 


100.0 


100.0 


100.0 


100.0 


100.0 


100.0 


100.0 


20% 


99.9 


99,7 


99.6 


99. 0 


100. 0 


100.0 


100.0 


100.0 


100,0 


100.0 


40% 

50% 

60% 

93. B 

86,6 

76.7 

90.4 

oo. a 

70.0 

90.7 

82.4 

72.0 

92.6 

85.4 

75.3 

97.1 

92.0 

83.0 

99.1 

96.0 

89.1 

99.9 

98.5 

93.5 

99,7 

98.2 

92.9 

99.4 

96.3 

88.9 

96.4 

90.6 

82.3 

93,0 

85.7 

76.5 

93.1 

85.1 

74.4 

19412 


21442 


20670 


21316 


20123 


20497 


19976 


198261 


20465 


20174 


21196 


246561 
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CUMULATIVE  PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE 
(FROM  HOURLY  OBSERVATIONS) 


month 

HOURS 

a  s  t.) 

PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  RELATIVE  HUMIDITY  GREATER  THAN 

MEAN 

RELATIVE 

HUMIDITY 

TOTAL 

NO  OF 

OK 

10% 

20% 

?0% 

40% 

50% 

60% 

70% 

80% 

90% 

JAN 

00-02 

100.0 

100.0 

99.8 

99.2 

95.2 

07.6 

78.6 

66.1 

39.4 

82.7 

2669 

03-05 

100.0 

100.0 

99.9 

99.2 

97.0 

89.9 

80.7 

63.6 

42.2 

03.7 

2670 

Oo-Ofl 

100.0 

100.0 

99.9 

99.4 

97.0 

91.3 

SO. 5 

67 . 3 

40 . 6 

83.6 

2678 

09-11 

100.0 

99.9 

99.0 

92.8 

Pi.l 

67.7 

51.5 

35.5 

17.1 

70.2 

-.681 

12-14 

100.0 

99.5 

94.4 

00.2 

64.4 

49.4 

34.1 

22.1 

11.2 

61.1 

2674 

15-17 

100.0 

99.5 

94.4 

83.9 

71.7 

57.6 

42.0 

27.5 

12.6 

64.6 

2681 

10-20 

100. 0 

99.9 

99.5 

96.5 

91,8 

82.3 

69.4 

1 

27.7 

77.8 

2679 

21-23 

100.0 

100.0 

99.0 

98.8 

94.9 

87.8 

77.7 

62.5 

35.7 

81.6 

2670 

s 

TOTALS 

100.0 

99.9 

98.3 

93.8 

86.6 

76.7 

28.3 

75.7 

21402 
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"STATION  STATION  NAME  MtlOO  MONTH 


CUMULATIVE  PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRtNCE 
(FROM  HOURLY  OBSERVATIONS) 


e 


;  c 


MONTH 

HOURS 

(1ST) 

PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  RELATIVE  HUMIDITY  GREATER  THAN 

MEAN 

RELATIVE 

humidity 

TOTAL 

NO  Of 
OSS. 

10% 

70% 

30% 

40% 

50% 

60% 

70% 

80% 

90% 

FEB 

00-02 

100.0 

100.0 

99.7 

97.4 

91.2 

82.9 

71.8 

56.7 

33.7 

79.4 

2428 

03-05 

100.0 

100.0 

100.0 

98 . 5 

92.5 

84.8 

74.0 

59.8 

34.5 

80.6 

2430 

06-03 

130.0 

100.0 

99.8 

98.2 

93.5 

85.3 

73.9 

59.2 

32.7 

80.2 

2429 

09-11 

100.0 

99. S 

96.6 

06.6 

71.1 

55.9 

40.6 

28.9 

15.0 

65.2 

2431 

12-14 

100.0 

99.1 

89.1 

73.5 

57.4 

43.2 

30.4 

19.5 

9.1 

57.8 

2433 

15-17 

100.0 

98.7 

90.5 

78.6 

64.5 

51.3 

37.5 

23.0 

9.7 

61.1 

2425 

13-20 

100.0 

99.9 

98.4 

93.5 

85.5 

75.1 

61.9 

43.6 

21.5 

73.3 

2420 

21-23 

100.0 

100.0 

99.4 

97.0 

90.7 

81.4 

70.3 

55.3 

31.2 

73.6 

2416 

i  .  . 

|  TOTALS 

100.0 

99.7 

96,7 

90.4 

80.8 

70.0 

57.6 

43.3 

23.4 

72.1 

19412 
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43-47>49-72 


CUMULATIVE  PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE 
{FROM  HOURLY  OBSERVATIONS) 


PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  RELATIVE  HUMIDITY  GREATER  THAN 


100.0  1100.0  1100.0 


100.0  100.0  100t0  98.7 


15-17  1GG.0 


13-20  100.0 


60% 

70% 

80% 

87.4 

73.0 

63.3 

88.8 

80.1 

68.4 

87.1 

76.0 

60.4 

54.4 

40.3 

26.4 

45.8 

32.1 

18.4 

53.1 

38.4 

23.9 

74.9 

60.3 

42.8 

84.5 

73.6 

56.4 

MEAN 

RELATIVE 

HUMIDITY 

TOTAL 

NO  OF 
0&$. 

82.1 

2682 

83.7 

2684 

81.4 

2676 

63.8 

2684 

58.4 

2679 

61.7 

2677 

72.9 

2677 

79.6 

2683 

99.6  96 
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43-47^49-72 


STATION 

STATION  NAME  MKIOP 

MONTH 

CUMULATIVE  PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE 
(FROM  HOURLY  OBSERVATIONS) 

PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  RELATIVE  HUMIDITY  GREATER  THAN 


APR  00-02 


30% 

*0% 

50% 

60% 

70% 

99.6 

98.7 

96.4 

91.8 

83.6 

99.9 

99.3 

97.8 

93.5 

!  86.5 

100.0 

99.1 

95.7 

88.3 

77.6 

97.2 

05.9 

70.7 

53.3 

34.6 

92.6 

50.4 

65.3 

43.0 

27.0 

93.6 

04.9 

73.1 

58.0 

37.9 

98.2 

94.2 

B8.9 

79.2 

63.9 

99.4 

97.9 

95.4 

90.3 

80.0 

MEAN 
RELATIVE 
90%  HUMIDITY 


46.9  B6.2 


100.0 


20670 
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43-47*49-72 


CUMULATIVE  PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE 
•  (FROM  HOURLY  OBSERVATIONS) 


HOURS 

(LSH 


PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  RELATIVE  HUMIDITY  GREATER  THAN 


60% 

70% 

80% 

9B.4 

93.5 

80.3 

98.9 

96.4 

85.8 

93.8 

82.9 

64.4 

61.8 

38.8 

17.9 

57.6 

33.3 

13.1 

67.6 

45.2 

19.8 

89.0 

73.9 

48.3 

96.7 

39.1 

71.2 
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PART  F 


PRESSURE  SUMMARY 


Presented  In  tills  part  are  two  tables  giving  the  means,  standard  deviations,  and  total  number  of  observations 
of  station  pressure  and  sea-level  pressure  by  month  and  annual  for  the  local  hourly  observations  corresponding 
to  the  eight  3-hourly  synoptic  times  GCT.  The  same  computations  are  also  provided  at  the  bottom  of  the  page 
for  all  hours  combined.  All  years  of  data  available  are  combined  in  both  of  these  tables,  although  the  overall 
period  is  limited  by  service  as  indicated  below. 

NOTES:  Station  pressure  not  reported  for  all  services  until  late  in  1945. 

Station  pressure  reported  only  at  6-hourly  times  for  Air  Force  stations  from  Jan  64  -  Jul  65. 

METAR  stations  do  not  report  Sea-level  pressure  for  the  period  Jan  68  -  Dec  70. 

1.  Station  pressure  is  presented  in  the  table  in  inches  of  mercury. 

2.  Sea-level  pressure  is  presented  in  millibars. 

Provided  below  is  a  scale  to  convert  station  pressure  values  in  inches  of  mercury  or  millibars  to  pressure- 
altitude  in  lOOC'o  of  feet.  This  scale  is  an  enlarged  model  of  the  pressure-altitude  scale  in  the  Smithsonian 
Meteorological  Tables. 
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